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Una questione risolta 

APPARECCHI COSTRUITI DA DILETTANTI. 

L art. 39 del R. D. 3 agosto 1928, n. 2295 specifica che l’obbligo 
della licenza di costruzione o di vendita degli apparecchi radio rice¬ 
venti spetta a chi si occupa abitualmente della fabbricazione o della 
vendita degli apparecchi stessi. Il dilettante quindi che costruisce 
per proprio uso uno o due apparecchi, non è tenuto a munirsi della 
licenza di costruzione, ma deve fornirsi però di quella di abbona¬ 
mento. Un apparecchio costruito dal dilettante non può passare ad 
un rivenditore per la cessone ad altri poiché esso non potrebbe essere 
annotato nel registro di carico tenuto da quest’ultimo siccome sprov¬ 
visto del documento comprovante l’avvenuto pagamento della tassa 
del 2 % di cui all’articolo 8 del R. D. 17 novembre 1927, n. 2207. 
D’altra parte il rivenditore, nel caso in esame, non potrebbe farsi 
un’auto fattura apponendovi le marche radio dovute per la detta tassa 
poiché tali marche sono create per i costruttori nazionali di materiale 
radio-elettrico e quindi è da ritenersi che soltanto questi hanno diritto 
di usarle. 

Ed ecco l’articolo 39 nel suo testo integrale: 

LICENZE PER I COSTRUTTORI E COMMERCIANTI. 

Art. 39. L’obbligo del conseguimento della licenza di costru¬ 
zione o di vendita di cui agli articoli 3 e 6 del R. decreto.legge 23 
ottobre 1925 n. 1917, spetta rispettivamente a tutti coloro, siano 
essi appartenenti a persone fisiche o a società o ad altri enti qualsiansi 
che si occupano abitualmente della fabbricazione o della vendita degli 
apparecchi radioriceventi o degli organi essenziali soggetti alle tasse 
di cui all’art. 8 del R. decreto 17 novembre 1927, n. 2207. 

Il costruttore che vende al pubblico è tenuto a munirsi tanto della 
licenza di costruzione che di quella di vendita. 

L obbligo della duplice licenza di cui al capoverso precedente ri¬ 
corre altresì a coloro che fanno abitualmente commercio per proprio 
conto di apparecchi radioriceventi da essi montati. 

Dopo quanto sopra crediamo non occorrano maggiori delucidazioni; 
i nostri costruttori radio fili possono tranquillamente accingersi ai loro 
studi o continuare quelli in corso. In ogni modo, per qualunque dub¬ 
bio un merito, possono interpellarci o consultare personalmente il vo¬ 
lume: La Legislazione Radioelettrica italiana a cura e con prefazione 
ed appendice di Bruno Cavalieri Ducati (*) dal quale abbiamo tolta 
la prefazione al presente articolo della legge. 

(*) Milano. L. di G. Pirola, 1934-XII. - L. 10. 


Lettori, mandateci il vostro indirizzo, unitamente a quello di qual¬ 
che vostro amico che si occupa di Radio : vi sarà inviato un omaggio 
che vi fara piacere! 

„ indirizzare a l’Antenna, via Malpighi, 12 - Milano ■ aggiungendo le parole- 
Omaggio gratuito. 


449 





























































DI TUT TO UN PO' 

Al Direttore de l'Antenna 

Egregio Signor Direttore, non ho 
potuto resistere alla tentazione: il 
silenzio mi pesava ed ho deciso di 
scriverle queste brevi note. Se cre¬ 
de le pubblichi, sennò faccia Lei. 
Me ne offre lo spunto un lungo ar¬ 
ticolo che un grande quotidiano 
milanese ha bubblicato (22-7-XIV) 
con la firma di un noto quanto ar¬ 
guto scrittore. 

In quest’articolo (fra le altre co¬ 
se) vi sono ribadite, con l’arte che 
è familiare allo scrittore in parola, 
tutte le mie lamentele che da qual¬ 
che mese vo notando in questa ru¬ 
brica a proposito dell’Eiar, dei pro¬ 
grammi, delle scemenze pubblici¬ 
tarie ecc. ecc. 

Alla lettura provai vivo piacere, 
e, non per me, mi creda, ma per¬ 
ché mi venne fatto di pensare: Se 
un pezzo tanto grosso si schiera al 
mio fianco, la battaglia si può con¬ 
siderar vinta: con un tale rinforzo, 
pensai, l’Eiar sarà per lo meno 
costretta a rivedere certe sue po¬ 
sizioni e chissà che non veda l’op¬ 
portunità di una discreta virata di 
bordo... 

Siccome so che Lei non si oc¬ 
cupa, o se ne occupa ben poco di 
certe cose, allora ho deciso questo 
invio al solo scopo di farle notare 
come purtroppo si sia lontani da 
un benché minimo miglioramento 
nella situazione delle trasmissioni 
e che come anche il rinforzo che 
le ho detto abbia lasciate le cose 
al punto di prima. Semplicemente. 

Infatti imperversano tutte le so¬ 
lite papere, le interruzioni, i catti¬ 
vi collegamenti fra le varie trasmit¬ 
tenti e quel che è peggio la nessu¬ 
na cura nella scelta di vari numeri 
ael programma. 

Ne cito solo un paio, perché il 
tempo stringe, oltre quella udita 
anche oggi, del continuo funziona¬ 
mento di quello che ho già chia¬ 
mato: l’ufficio presagi ippici, e 
che, se ben ricorda Ella stesso re¬ 
putò poco serio. 

Eccole: Una chiacchierata dal ti¬ 
tolo : Boro talco, che mi fece ve¬ 
ramente arrabbiare perché ebbi la 
impressione che ci si volessero di¬ 
vertire alle spalle degli uditori.... 
E quest’altra del 25 luglio u. s. do¬ 
ve non si trattava più di impressio¬ 
ni, ma di realtà nuda e cruda. In¬ 


fatti io non so come giustificare al¬ 
trimenti il sistema di annunziare: 
« Concerto orchestrale » quattro o 
cinque dischi i più eterogenei che, 
oltre il solito fruscio della punta, 
erano accompagnati da una dici¬ 
tura come questa: 

La grande orchestra della Ra¬ 
dio di Londra diretta dal maestro 
_ ha eseguito....; accanto all’al¬ 
tra: 

Il quartetto Poltronieri ha ese¬ 
guito.... 

Non le pare, Direttore, che si 
esageri un tantino nella valutazio¬ 
ne... degli ascoltatori? 

Con oggi ho deciso di chiuder 
Vapparecchio fino al termine delle 


Vacanze: perderò del buono e an¬ 
che dell’ottimo, indubitabilmente, 
ma non mi arrabbierò. 

Stia sano, e mi creda dev.mo 

do. 


L’ECO DELLA STAMPA 

è una istituzione che ha il solo scopo di 
informare i suoi abbonati di tutto quanto 
intorno ad essi si stampa in Italia e fuori» 
Una parola, un rigo, un intiero giornale, 
ima intiera rivista che vi riguardi, vi son 
subito spediti, e voi saprete in breve ciè¬ 
che diversamente non conoscereste mai» 
Chiedete le condizioni di abbonamento a 
L’ECO DELLA STAMPA - Milano (4/36) 
Via Giuseppe Compagnoni, 28. 


SCATOLA DI MONTAGGIO 

della 

C. M. 124 bis 


Modernissima super, a quattro 
valvole alimentata completamente 
a BATTERIE con Valvole tipo 
IA 6 - DA 406 - L 408 - TU 415 
completa di BATTERIE e ogni 
piccolo accessorio escluso T alto- 
parlante. 

Lire 415.- 


FARAD - MILANO - Corso Italia, 17 
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li i p r e s a 


La nazione, superata vittoriosamente la pro¬ 
va della guerra e dell’assedio economico, ri¬ 
prende fiduciosa la sua normale attività e con¬ 
tinua, con slancio giovanile, la propria ascesa 
in ogni campo. Le restrizioni, imposte dalla 
forza delle circostanze, vengono a cessare ad 
una ad una, la disciplina ferrea e d’eccezione 
ciré il popolo italiano si era data in previsione 
della necessità d’una resistenza assai più lun¬ 
ga, non avendo più luogo di essere, cede alla 
disciplina ordinaria in cui si svolge la vita del 
Paese. Le città tornano alla piena illumina¬ 
zione notturna, l’orario di chiusura dei negozi 
è stato protratto; è insomma la normalità che 
si ristabilisce, così nei rapporti economici e 
sociali, come nell’aspetto esteriore delle cose. 

Però , si badi : la parola normalità, che ab¬ 
biamo usata, non deve far credere che si tratti 
soltanto d’un movimento e d’un processo di 
normalizzazione. No, c’è anche una spinta in 
avanti, un lievito di crescita, una dilatazione 
ed un arricchimento d’energie, nella ripresa 
odierna della vita e del lavoro in Italia. Nè 
potrebbe essere altrimenti. L’Italia ha oggi un 
impero; questo è un fatto che non si risolve 
in una semplice espressione geografica. È un 
avvenimento d’un importanza storica decisiva 
e che avrà un influsso potente sul destino della 
nazione. L’uomo italiano esce dalla prova re¬ 
cente, in cui è riuscito a piegare alla sua vo¬ 


lontà un popolo fierissimo della sua indipen¬ 
denza più che due volte millenaria ed a sfidare 
impunemente la coalizione ostile di 50 Stati, 
accresciuto di statura morale e di prestigio. 
Non si contenta e non si potrebbe contentar 
più d’un ruolo secondario nel mondo; l’oriz¬ 
zonte gli s’è allargato nella mente, ed ha fatto 
le gambe e il fiato per andare lontano. Il genio 
d un capo ha ridato ad un popolo, vedovo di 
grandezza politica da quindici secoli, l’ebbrez¬ 
za della potenza e del dominio. E sarà questa 
ebbrezza lo stato d animo necessario a creare 
nell impero italiano il focolare d’irradiazione 
della terza civiltà latina. 

Nell immenso lavoro che abbiamo da com¬ 
piere, nobile e considerevole è la parte che 
spetta ai tecnici; di particolare interesse quello 
che dovrà assumersi l’industria radiofonica. 
Questa industria, sebbene giovane d’anni, è 
già ricca d’esperienza. Possiamo guardare a lei 
con piena fiducia. Durante Vassedio economi¬ 
co ha fornito, a fatti, la prova che essa era 
già pronta ad assicurare alla nazione in armi 
i delirati congegni, che sono ormai i nervi e 
i ligamenti degli eserciti. Si è dovuto lamen¬ 
tare qualche deficienza e qualche contrattem¬ 
po. Inezie, in confronto ai risultati raggiunti. 
Eppoi, gli inconvenienti stessi ci sono stati uti¬ 
li, perchè ne ha fatto tesoro la nastra esperien¬ 
za. Vuol dire che se dovesse suonar l’ora di 


JAGO BOSSI F. DE LEO /„ preparazione , 

LE VALVOLE TERMOIONICHE IL DILETTANTE DI O.C. C. FAVILLA 

L - lg>so • B- La messa a punto degli apparecchi 
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cimenti maggiori, noi sapremmo come preser¬ 
varcene. Se non si conosce il male, vano sa¬ 
rebbe cercare il rimedio. Il male, per fortuna, 
lo conosciamo; ne abbiamo trattato ripetuta- 
mente e diffusamente anche noi su queste co¬ 
lonne. Ed anche i rimedi si conoscono. Ma 
non spetta a noi di suggerirli e tanto meno 
d’adottarli. 

L’industria radiofonica esce dall’esperimen¬ 
to sanzionata fortificata ed attrezzata ai 'mag¬ 
giori compiti che le nuove fortune della Pa¬ 
tria le assegnano. Preparatasi alla resistenza 
d’un lungo assedio economico, si è trovata, 
alla rapida fine della guerra africana e del 
conflitto ginevrino, in grado di continuare a 
mantenere l’indipendenza economica del Pae¬ 
se ed a riprendere con più late possibilità di 
successo le vie d’una maggiore espansione al¬ 
l’estero. Le fabbriche sono in piena ripresa 
produttiva, il commercio e ravvivato dall’af- 
fluire delle richieste. Ricordiamoci che l’Ita¬ 
lia, dal punto di vista radiofonico, è ben lungi 
dall’aver raggiunto la saturazione. Non è dav¬ 
vero eccessivo prevedere un incremento, abba¬ 
stanza rapido, d’utenti fino a raggiungere la 
cifra d’un milione. Un campo magnifico d’at¬ 
tività, dunque, si dischiude dinnanzi alla no- 


Resistenze chimiche MICROFARAD 

da 0,5 - I - 2 - 3 - 5 Watt 

Valori ohmici da 10 ohm a 5 megaohm 


Adottate da tutte le fabbriche italiane di apparecchi radio ! 

Le più esatte, le più silen¬ 
ziose e capaci <11 sopportare 
I più elevati sovraccarichi. 


MICROFARAD - Fabbrica Ita iana Condensatori 

Stabilimenti ed Uffici: MILANO - Via Privata Derganino, 18-20- Telef. 97 077 


stra industria, senza contar quello dell’impe¬ 
ro, che sarà indubbiamente vasto ed‘ impor¬ 
tante. 

Ma perchè queste favorevoli promesse ab¬ 
biano il loro utile svolgimento, una condizione 
è necessaria : che la produzione si svolga nel¬ 
l’àmbito della disciplina corporativa, intesa ra¬ 
zionalmente come ordinatrice e distributrice del 
lavoro. Il che non è sempre avvenuto, come 
ognuno sa. Sarebbe davvero triste e deplore¬ 
vole che lo slancio dei fabbricanti, dei com¬ 
mercianti e dei radiofili dovesse ancora correre 
il rischio di ghiacciarsi per la rarefazione del 
materiale e che poi si venisse a sapere che il 
materiale non c’è, o non c’è nella quantità 
voluta, perchè qualcuno che potrebbe produr¬ 
lo non lo può produrre per ragioni misteriose. 

« l’antenna ». 


Vlir MOSTRA DELLA RADIO 

MILANO 

LA PIÙ COMPLETA RASSEGNA 
DELLA RADIOFONIA NAZIONALE 

19 - 27 Settembre 
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IDEE, FATTI 


ED ESPERIENZE 


Dispositivo per la 


Si crede generalmente che per la inci¬ 
sione dei dischi si renda indispensabile 
l’uso di un motorino elettrico ; se è vero 
però che la maggioranza di motori a 
molla mal si adatterebbe allo scopo, oc¬ 
corre far notare che buoni risultati pos¬ 
sono ottenersi anche con dei motori a 
più molle, la cui potenza è sicuramente 
sufficiente. 

È su uno di tali motori che, per la 
formazione della spirale, ho fatto uso del 
seguente dispositivo: il motore provvede 
a far girare, alla velocità di 0,75 giri al 
minuto, una puleggia, sul cui asse, del 
diametro di 0,5 cm., è avvolto uno spago 
collegato al pick-up; quando il motore 
è in moto, lo spago andrà man mano 
svolgendosi, permettendo al pick-up, sol¬ 
lecitato da una molla, di spostarsi verso 
il centro del disco, tracciando così la 
spirale. Il tutto è calcolato e disposto in 
.modo che è possibile variare il passo del¬ 
la spirale da 0,2 a 0,3 mm. 



Dati di costruzione. 

A uno dei tamburi (la scatola entro 
cui è racchiusa la molla) è accoppiata, a 
mezzo di una cinghietta, una puleggia in 
legno ; essa è montata su di un asse che è 
sistemato fra i supporti 1 e 2 entro i 
quali può girare liberamente, ma senza 
alcun gioco. La parte superiore dell’asse 
deve avere esattamente e rigorosamente il 
diametro di cinque millimetri. 

Per sapere quale diametro dovrà avere 
la puleggia, si procederà nel modo se¬ 
guente (i numeri entro parentesi indi¬ 
cano i dati rilevati sul mio motore e che 
logicamente varieranno da tipo a tipo): 
si determineranno quanti giri compie il 
piatto portadischi (42,5) per uno che ne 
compie il tamburo ; impiantando e risol¬ 
vendo una proporzione sapremo quanti 
giri al minuto — per 78 cioè del piatto 
— compie il tamburo: 

42,5 : 1 = 78 : x 

da cui 

x = l,83 


incisione dei dischi 

di FRANCESCO CAVIGLIA 

Misurato il diametro del tamburo (70 
millimetri) e dato che la puleggia deve 
compiere 0,75 giri al minuto, si avrà: 
0,75 : 1,83 = 70 : x 

da cui 

x=170 mm. 


L’incisione, con questo dispositivo, 
può effettuarsi tanto in senso normale, 
cioè dall’esterno verso l’interno del di¬ 
sco, che in senso contrario; per vari mo¬ 
tivi però è consigliabile attenersi al si¬ 
stema normale. 

Come già detto, il passo della spirale 
può essere variato: ciò si ottiene spo¬ 
stando la fascetta lungo il braccio del 
pick-up; in linea generale conviene atte¬ 
nersi a 4 solchi circa per millimetro (po¬ 
sizione della fascetta in fig. 1). 
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Fig. 2. 


che sarà, nel mio caso, il diametro della 
gola della puleggia. 

Una fascetta metallica, larga circa 1 
centimetro, va applicata al braccio del 
pick-up; essa reca ai lati due gancetti 
e può essere bloccata sul braccio a mez¬ 
zo di una vite con dado (fig. 3). 

Al punto 3 dell’asse va fissato uno spa¬ 
go sottile e resistente della lunghezza di 
circa 18 cm. e la cui estremità è fog¬ 
giata a cappio. Sull’asticina 4 fisseremo 
una molla (ho usato, con ottimo risul¬ 
tato, 28 cm. di cordoncino elastico). 

Il funzionamento del dispositivo è il 
seguente: quando si vuol procedere alla 
incisione si avvolgerà lo spago per un 
certo numero di spire (circa 5) sull’asse, 
e si aggancerà quindi al pick-up che 
dovrà così trovarsi vicino al bordo del 
disco da incidere; all’altro gancetto ver¬ 
rà fissata la molla. Non resta altro da 
fare che avviare il motore. 


La spirale ottenuta è regolarissima e il 
funzionamento quanto mai sicuro. 

Lo stesso complesso serve pure per la 
riproduzione; basta infatti sganciare lo 



spago e la molla per ridare al diafram¬ 
ma completa libertà di movimenti. 

Nelle fig. 1 e 2 è visibile il montaggio 
ultimato, in pianta e in sezione; il tutto 
è montato entro una robusta cassettina. 


nessuna preoccupazione 

di ricerche o di sorprese, quando si è abbonati a « IL CORRIERE DELLA 
STAMPA », l’Ufficio di ritagli da giornali e riviste di tutto il mondo. 
La via che vi assicura il controllo della stampa italiana ed estera è 
una sola: 


ricordatelo bene 


nel vostro interesse. Chiedete informazioni e preventivi con un semplice 
biglietto da visita a : 


CORRIERE delia STAMPA 

Direttore TULLIO GIANNETTI 


Via Pietro Micca 17 - TORINO - LaSella Postale 496 
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DI UNO STRUMENTO DI MISURA 

A BOBINA MOBILE 

di GASPARE BELLÒ 


Lo strumento di misura più ne¬ 
cessario al radiodilettante è il mil- 
liamperometro. Tale strumento, 
con resistenze opportunamente di¬ 
sposte, permette letture di qualsia¬ 
si intensità di corrente e di qual¬ 



siasi tensione continua. Può servire 
inoltre per la realzzazione di un 
ohmetro e, con raggiunta di un 
raddrizzatore ad ossido, per la mi¬ 
sura delle tensioni alternate e della 
potenza d’uscita dei radioricevi¬ 
tori. 

Di tale combinazione di stru¬ 
menti ve ne sono stati descritti pa¬ 
recchi su questa Rivista : » dai più 
semplici ai più complessi. 

Io mi propongo invece di c .cri¬ 


vere la costruzione di un milliam- 
perometro, da me già realizzato e 
che mi ha dato buoni risultati sotto 
tutti gli aspetti. 

Non mi meravigli il lettore e non 
giudichi « troppo azzardato » l’ac¬ 
cingersi in una costruzione di tal 
genere. Con pazienza e perseveran¬ 
za si può riuscire in cose che sem¬ 
brano prerogativa di laboratori 
bene attrezzati. 

Prima di iniziare la rescrizione 
dettagliata dello strumento dò un 
cenno al principio su cui si basa 
il funzionamento degli strumenti a 
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bobina mobile. Essi sono formati 
da un magnete tra le cui espansioni 
polari è posta una bobina di allu¬ 
minio di forma rettangolare o qua¬ 


drata, su cui sono avvolti alcuni 
strati di filo e munita di due punte 
che le permettono di ruotare tra 
le espansioni polari stesse (Fig. 1). 

Se si fa circolare una corrente 
nella bobina si formerà un campo 
magnetico che tenderà disporsi nel 
medesimo piano di quello del ma¬ 
gnete, quindi la bobina ruoterà si¬ 
no a mettersi perpendicolarmente 
al campo. Una molla antagonista 



poi fornirà una forza resistente al 
movimento della bobina stessa per 
cui essa ruoterà tanto maggior¬ 
mente quanto più intensa sarà la 
corrente. 

Lo strumento. 

Premetto che per maggior chia¬ 
rezza gran parte delle misure le' 
applicherò ai disegni. 

La prima cosa che bisogna pro¬ 
curare è il magnete. Per avere 
maggior intensità magnetica io 
l’ho formato con due caiamite di 
una dinamo per telefoni militari 
a cassetta, che hanno le dimensioni 
come da fig. 2. 

Procurato ciò è necessario co¬ 
struire due espansioni semicircola¬ 
ri che saranno poste poi nella par¬ 
te interna dei poli delle caiamite 


ir 

conica 



per rendere più uniforme il campo 
magnetico nel quale dovrà ruotare 
la bobina mobile (Fig. 3). Esse 
possono essere ricavate, con una 
lima mezza rotonda, da una sbar¬ 
ra di ferro dolce avente una sezio¬ 
ne di mm. 13 x 36, oppure fatte co¬ 
struire da qualche tornitore con 
una modesta spesa. Sulle testate 
di tali espansioni si praticheranno 
dei fori onde potervi saldare delie 
viti che serviranno per mantenere 
aderenti i rapporti dell’equipaggio 
mobile. 

A tali supporti, tolti da una la¬ 
stra di ottone ed aventi le dimen¬ 
sioni di mm. 38 x 47 x 3,5, sarebbe 
bene fosse ricavato, a mezzo tor¬ 
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nio, una sporgenza circolare da far 
entrare tra le espansioni polari ed 
ottenere così il perfetto centraggio 
della bobina mobile. I suddetti de¬ 
vono essere fatti come da figura 4. 

Quello a ) serve per la parte an¬ 
teriore e quello b ) per quella po¬ 
steriore. Come si può vedere dalla 
figura il supporto a) ha una parte 
tagliata onde poter far passare il 
braccio che porta fissata la spira¬ 
lina antagonista e che muovendosi 
può mettere a zero l’indice qualora 
dovesse spostarsi. Quello b) invece 
ha un foro sopra il centro per il 
quale dovrà passare il filo che por¬ 
ta la corrente alla bobina, come 
sarà descritto in seguito. 





Esternamente ai due supporti, 
ed al centro di questi, si salde¬ 
ranno a stagno due dadi filettati 
per potervi fissare due viti regola¬ 
bili che serviranno da reggiperno 
della bobina mobile (Fig. 4). 

Il perno è necessario lavori fra 
due sedi coniche di cristallo per 
evitare degli attriti che portereb¬ 
bero a degli errori di lettura. È 



bene fare così : Sulla estremità di 
due viti saldare due reggiperni di 
cristallo di un comune contatore 
elettrico, che si possono facilmen¬ 
te trovare presso qualche ripara¬ 
tore di tali apparecchi. In gene¬ 
rale tali reggiperno sono dei ba¬ 
stoncini di ottone con alla estre¬ 
mità una piccola coppa di cristal¬ 
lo. Si tagli con una sega la parte 


che porta tale cristallo e la si sal¬ 
di poi con stagno alla estremità 
delle viti, come descritto più so¬ 
pra (Fig. 5). 

Per rendere più intenso e ancor 
più uniforme il campo magnetico 
è necessario fissare coassialmen¬ 
te alla bobina mobile un cilin¬ 
dretto di ferro dolce. Esso au¬ 
menta la sensibilità dello atru- 
mento e rende più proporzionale 
lo spostamento dell’equipaggio 
mobile a quello della corrente. 
Tale cilindro dovrà avere le 
seguenti dimensioni : lunghezza 
mm. 22, diametro mm. 23 con 
un foro longitudinale al centro di 
mm. 8 di diametro. Per poterlo 
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infilare nel perno della bobina 
mobile, ed essendo questo fisso 
per ragioni di solidità, è necessa¬ 
rio che il cilindro sia sezionato 
longitudinalmente come da figu¬ 
ra 6. Tale spazio dovrà essere al¬ 
meno di mm. 4 di larghezza. 

Siccome la spaccatura dovrà 

U 


essere riempita di ferro dolce 
eguale al cilindro si provvederà 
ad infilare niella medesima una 
sbarretta a forma di T (Fig. 7) 



e si potrà ottenere così il mon¬ 
taggio della figura 8. 

Passo ora a descrivere la co¬ 
struzione della bobina mobile: la 
parte più delicata. 

Si prenda un tubo di allumi¬ 
nio di mm. 34 circa di diametro, 
molto sottile (2 o 3 decimi), e di 
mm. 8 di altezza. Lo si riduca ad 
un rettangolo avente per lati 
mm. 26 e mm. 28. 

Al centro dei lati misuranti 
mm. 26 di lunghezza si pratiche¬ 
ranno due fori di mm. 0,7 di dia¬ 
metro onde potervi infilare il per¬ 
no. Il perno lo si può realizzare 
ricavandolo da un pezzo di filo 
di acciaio di mm. 0,7 di diametro 
e mm. 38 di lunghezza. Dopo 
averlo con una molla molto bene 
appuntito alle estremità, si saldi, 
alla distanza di mm. 8 da una 
punta, una piastrina di ottone sot¬ 
tile (3 decimi) della forma e di¬ 
mensioni come alla figura 9. Essa 
servirà per fissare il perno alla 


Vista po¬ 
steriore 
dello 

strumento 
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bobina mobile in modo che non 
dovesse trascorrere (Fig. 10). 

Fatta tale operazione si tem¬ 
prerà molto bene le due punte del 
perno in modo che vengano molto 
indurite. 

L’indice a coltello, avente le 
dimensioni e forma come da fi¬ 
gura, fatto di duralluminio e 
molto sottile, lo si salderà, con 
ribattino, nella piastrina fissata 
al perno (figura 11). Alla parte 


del) indice 



opposta si salderà un pezzetto di 
filo di rame od ottone sul quale 
si avvolgerà una spirale di filo 
pure di rame od ottone onde con- 
trappesare il peso dell’indice. 

La costruzione di tutta la bobi¬ 
na mobile bisogna che sia molto 
curata onde renderla più leggera 
possibile. 



Terminata la costruzione si av¬ 
volgeranno attorno ad essa 250 spi¬ 
re di filo di rame verniciato di 
mm. 0,06, fissandone il capo ini¬ 
ziale, con una gocciolina di sta¬ 
gno, vicino all’indice. L’altro ca¬ 
po libero lo si fisserà, ad avvolgi¬ 
mento avvenuto, vicino al perno 
all’estremità opposta ove si tro¬ 
va l’indice lasciandone una lun¬ 
ghezza di circa 15 cm. che si av¬ 
volgerà a spirale (Fig. 10). 

Sul perno, dalla parte dell’in¬ 
dice, si infilerà una spiralina di 


bilanciere di orologio grande che 
misuri da mm. 14 a 16 di diame¬ 
tro e che sia di materiale antima¬ 



gnetico. Essa serve quale molla 
antagonista. 

Preparato quanto suesposto si 
può iniziare il montaggio dello 
strumento. 

Si prendano le due espansioni 
polari di figura 3 e da un lato si 
saldi, a mezzo delle viti prece¬ 
dentemente fissate, il supporto 
anteriore (fig. 4-a). Si prenda 



poscia il cilindro e lo si metta 
coassialmente alla bobina mobile. 
Aggiungo che al cilindro, dalla 
parte opposta della spaccatura, 
bisogna fissare due viti (fig. 12) 
per poterlo mantenere, come ve¬ 
dremo in seguito, fisso e non ab¬ 
bia ad intralciare il movimento 
della bobina. Una vite bisogna 
fissarla pure al centro della sbar¬ 
retta di ferro. Si infili poi la bo¬ 
bina mobile con il cilindro fra le 
espansioni polari in modo che il 
perno vada a trovarsi quasi ade¬ 
rente alla sede conica di cristal- 
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lo. Si fissi il supporto posteriore 
(Fig. 4 -b) dopo aver allentata, o 
meglio levata, la vite reggiperno 
onde non sforzare il perno stesso 
e spuntarlo. 

Fatto ciò si procederà a cen¬ 
trare il cilindro, e in che modo 


si può facilmente comprendere 
dalla figura 13. 

Come si vede si prenderanno 
due piastrine (Fig. 14) di ottone. 
Una, avente mm. 22 x 48, è posta 
superiormente alle espansioni po¬ 
lari e si praticheranno due fori 
in modo da far passare le viti fis¬ 
sate sul cilindro di ferro. L’altra, 
di mm. 14 x 38, ha un foro al cen¬ 
tro e serve per far passare la vite 
saldata sulla sbarretta. Ambedue 
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le piastrine hanno uno spessore 
di mm. 1. Con ciò si può facil¬ 
mente comprendere come va cen¬ 
trato il cilindro di ferro coassial¬ 
mente alla bobina mobile. È 
bene che i fori delle piastrine sia¬ 
no qualche decimo più grandi 
delle viti onde facilitare il cen¬ 
traggio del cilindro stesso. 

Si prowederà poi a chiudere le 
viti reggiperno fintanto che la bo¬ 
bina possa oscillare liberamente e 
con moltissima facilità. 

Per il foro sopra il centro del 
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bobina mobi\e 
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supporto posteriore si farà passa¬ 
re la spiralina dell’avvolgimento 
che conduce la corrente alla bo¬ 
bina mobile e la si fisserà ad una 
vite infilata in una listella di eba¬ 
nite od altra materia isolante. 
L’altro capo, che è stato saldato 
alla bobina, va per conseguenza^ 
attraverso la spirale da orologio, 
a tutta la massa, e da questa 
quindi parte l’altra conduttura 
della corrente. La si può condur¬ 
re allora ad un’altra vite infilata 
nella stessa listella di ebanite e 
su questa segnare poi il + o — 
a seconda della polarità, come si 
proverà alla fine. 

Ora bisogna fissare la spirale 
da orologio ad un braccio che de¬ 
ve essere mobile onde mettere a 
zero l’indice. 

Si prende una lista di ottone 
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dello spessore di mm. 1, lunga 
mm. 35 e larga mm. 9, la si pie¬ 
ghi a L e si facciano due fori co¬ 
me la figura 15. Il foro più gran¬ 
de serve per infilarla nella vite 
reggiperno anteriore. Il contro di 
questo foro deve essere distante, 
dal lato della piegatura, il raggio 
preciso della spirale da orologio. 
Il perchè è facile a comprendere. 


US 



L’altro foro serve da farvi passare 
una sottile vite che preme una 
piccola listella di ottone a modo 
di morsa, tra la quale sarà chiuso 
il capo della spirale suddetta. La 
figura 16 mostra il braccio sud¬ 
detto montato. 

Terminato bene tale lavoro si 
infilerà l’apparecchio così monta¬ 
to tra i poli delle caiamite facen¬ 


parte tagliata a semicerchio com¬ 
parirà lo specchio, che rifletterà 
l’indice per una maggiore preci¬ 
sione di lettura. 

Per fissare la scala allo strumen¬ 
to ognuno può usare quel modo 
che crederà più pratico e conve¬ 
niente. Dalla fotografia e dalla 
figura 19 si può vedere il sistema 
che io ho adottato, sicché resta 
inutile ogni ulteriore chiarimen¬ 
to. Avverto che la scala deve es¬ 
sere centrata in modo che l’in¬ 
dice girando cammini parallelo 
alla stessa. 

Per fissare lo strumento al pan¬ 
nello credo non occorrano spiega¬ 
zioni. La fotografia suddetta e la 
figura 19 lo spiegano chiaramente. 

Il pannello, di ebanite o metal¬ 
lo, ognuno può costruirlo a pia¬ 
cimento : grande o piccolo a se¬ 
conda se ha l’intenzione di unire 
allo stesso le resistenze per au¬ 
mentare la portata. 

Taratura dello strumento. 

Per trovare la polarità giusta 
si proceda per tentativo con una 


campione a fondo scala. L’indice 
dello strumento da tarare, quan¬ 
do quello campione segna 1 mA., 
andrà certamente fuori scala. Si 
prenda allora del cordoncino da 
resistenza tipo « Orion » da 3 a 
5 mila Ohm per metro e si sci un¬ 
ti lo strumento autocostruito cer¬ 
cando, per tentativo, il valore del¬ 
la resistenza che lo porti ad 1 mA. 

Quando i due strumenti segna¬ 
no la stessa corrente si fissi molto 



bene lo sciunt in modo che col 
tempo non abbia da variare di va¬ 
lore. Non si tari lo strumento con 
resistenza in serie perchè aumen¬ 
terebbe troppo la resistenza in¬ 
terna, ciò che non è vantaggioso 
per un milliamperometro. 


Cinipione «io. t 




do attenzione che i poli dello stes¬ 
so nome siano tutti da un lato. 

Ora necessita la scala graduata 
e sarà bene farla a specchio. 

Si prenda una tavoletta di le¬ 
gno compensato dello spessore di 
mm. 4 e la si tagli come da figu¬ 
ra 17. Nell’interno della parte 
tratteggiata si incastri uno spec¬ 
chio in modo che formi un unico 
piano colla tavola stessa. Si tagli 
un foglio di carta bianca, liscia e 
consistente, della stessa forma 
della tavoletta e si disegni su que¬ 
sta una scala graduata (figura 18) 
lunga cm. 10 (le divisioni della 
scala possono essere fatte a pia¬ 
cere, mantenendo però sempre la 
stessa distanza fra grado e grado). 
Sotto la graduazione si esporti la 
carta compresa nel tratteggio. G- 
gnuno avrà compreso che nella 


pila tascabile in serie con una re¬ 
sistenza da 10 o 15 mila Ohm per 
non guastare la bobina mobile. 

Trovata la polarità si può sen¬ 
z’altro tararlo. 

Si prenda uno strumento cam¬ 
pione e lo si colleglli in serie con 
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quello autocostruito (fig. 20), con 
una pila tascabile ed un poten¬ 
ziometro ad alta resistenza che 
permetta di portare lo strumento 


Con ciò lo strumento è com¬ 
pleto. 

Nella fotografia si vede lo stru¬ 
mento da me costruito montato 
con una serie di alte resistenze, 
di sciunt e di un potenziometro, 
onde renderlo adatto a misure di 
corrente, tensione e resistenze 
(ohmetro). 

Tutte le misure indicate sono 
espresse in millimetri. Le parti 
in metallo facilmente ossidabili, 
specialmente le espansioni polari 
e il cilindro, sarebbe bene fossero 
nichelate o cromate. 

Come dissi nella premessa il 
mio strumento è riuscito quanto 
di meglio non speravo. Ha, posso 
dire, i requisiti di un buon stru¬ 
mento : sensibilità, precisione e 
l’indice ha quasi lo smorzamento 
completo, nonostante la grandez¬ 
za dell’equipaggio mobile. 
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T. O. 127 

Uh aftfuMtcdùo- 
pex, tutte’ te onde 

di C. Favilla 


(Continuazione vedi numero preced.) 

Come circuito, effettivamente il « T.O. 127 » 
non è quella che si definisce una novità. Come rea¬ 
lizzazione costruttiva, invece ha qualche spunto che 
costituisce se non proprio una novità, almeno una 
nota caratteristica. 

Il comando unico, ad esempio, munito di un ver¬ 
niero per il controllo supplementare dell’allinea¬ 
mento — ch’è un fattore di grande importanza per 
il buon rendimento del ricevitore; l’uso della 2117 
come semplice pentodo a rilevazione per corrente 
di griglia; la neutralizzazione manovrabile esterna¬ 
mente e costituente così un controllo di reazione; 
un secondo controllo della sensibilità e della rea¬ 
zione per mezzo di un potenziometro. Sono tutti 
particolari, più o meno noti, questi, che riuniti in 
un unico apparecchio ne formano la sua caratteri¬ 
stica. 


capacità C3 di 100 cm. Questo circuito oscillante è 
composto deH’autotrasformatore d’aereo, del con¬ 
densatore variabile C e del verniero C4. 

La polarizzazione base della prima valvola, ch’è 
un normale triodo, vien data per mezzo di una re¬ 
sistenza variabile PI di 10.000 Ohm; essa perciò è 
graduabile e serve a regolare il grado di amplifica¬ 
zione dello stadio (dipendente dalla corrente ano¬ 
dica circolante nel primario del trasformatore di 
accoppiamento intervalvolare). 

La stabilità dello stadio oltre che per mezzo della 
normale schermatura esterna è ottenuta per mezzo 
della neutralizzazione della capacità interna del 
triodo col sistema conosciuto sotto la denominazio¬ 
ne cc Hazeltine II », dal nome del suo inventore. 

Non sarà male qui rammentare come avviene la 
neutralizzazione della capacità interna delle val¬ 
vole. La conseguenza prima della capacità interelet- 
trodica è un effetto retroattivo dell’energia amplifi¬ 



II Circuito del «' T.O. 127 » è quello di fig. 1. 
Come vediamo, l’energia a radiofrequenza raccolta 
dall’aereo è direttamente applicata al circuito oscil¬ 
lante di griglia della prima valvola per mezzo della 


cata che, compensando le perdite dei circuiti, crea 
una oscillazione persistente (effetto reattivo). 

Ora nel sistema a neutralizzazione l’energia tra¬ 
sferita nel circuito di griglia attraverso la capacità 
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interna della valvola (e quella eventuale esterna che 
si somma a questa) viene neutralizzata con una 
uguale quantità di energia in opposizione. 

Ma la neutralizzazione realmente non si riferi¬ 
sce all’effetto, ma alla causa, cioè alla capacità che 
determina la retroazione, ed è ottenuta per mezzo di 
un bilanciamento a ponte, l’unico che si presti per 
un effetto costante per tutta la gamma di variazione 
del condensatore variabile di sintonia. 

Nel « T.O. 127» il bilanciamento è ottenuto fa¬ 
cendo funzionare come un braccio del ponte una 
porzione dell’avvolgimento secondario del trasfor¬ 
matore intervalvolare; per avere un effetto di bi¬ 
lanciamento la capacità NC deve avere un valore 
uguale a quello della capacità parassita. 

Il condensatore C3 ha lo scopo di diminuire la 
capacità risultante di aereo, e facendo funzionare 
la induttanza del primo circuito oscillante di sin¬ 
tonia come autotrasformatore, si ha effettivamente 
un grande rendimento, specialmente con aerei ap¬ 
propriati e in considerazione dell’effetto reattivo 
che si può ottenere sbilanciando la neutralizzazione 
con la manovra del neutrocondensatore. 

All’elevato rendimento fa però riscontro, specie 
nelle onde medie, una selettività non troppo ele¬ 
vata. Questo inconveniente può essere però de¬ 
cisamente ridotto in limiti ragionevoli usando, co¬ 
me abbiamo detto, un sistema di aereo adatto, cioè 
con bassa resistenza ohmica e di lunghezza relati¬ 
vamente ridotta. 

Un altro inconveniente è rappresentato dall’in¬ 
fluenza notevole che la capacità d’aereo ha sulla 
sintonia del primo circuito oscillante, e tale fatto in¬ 
fluirebbe assai sul rendimento del ricevitore in ge¬ 
nerale, se non si provvedesse ad una compensa¬ 
zione dello squilibrio per mezzo di una capacità 
regolabile sussidiaria C4 (verniero) che pur con¬ 
sentendo la ricerca delle trasmissioni con una ma¬ 
novra unica, permette un perfetto allineamento 
della capacità di sintonia su tutta la scala e per 
qualunque gamma. 

Dalla « centratura perfetta delle due capacità 



Il nuovissimo SILENZIATORE PER 
ABITAZIONI DUCATI Tfiod. 2506.1 
impedisce che i radiodisturbi penetrino 
ed invadano le abitazioni, permettendo 
così la ricezione senza antenna esterna 
E di facilissima applicazione. Basta 
collegarlo alle valvole fusibili dopo il 
contatore, e ad una presa di terra. In 
tal modo esso devia verso terra tutti 
i radiodisturbi presenti nella rete. Im¬ 
pedisce pure che i disturbi prodotti 
nell’ interno dell'appartamento possano 
diffondersi all’esterno, scaricandoli a 
terra. 


dei circuiti di sintonia, dall’adatte caratteristiche 
dell’aereo e dal grado di reazione, si potrà ottenere 
una soddisfacente selettività. 

L’energia a radiofrequenza bloccata dal circuito 
oscillante di entrata viene applicata alla griglia del¬ 
la prima valvola triodo 56 (o corrispondente) alia 
cui placca è collegato il trasformatore di accoppia¬ 
mento intervalvolare. 

L’amplificazione di questo stadio ad A.F. viene 
controllata riducendo più o meno la corrente ano¬ 
dica agendo sulla tensione di griglia per mezzo della 
resistenza regolabile di 10.000 Ohm tra catodo e 
massa. Già con questa sola regolazione nella mag¬ 
gior parte dei casi è possibile graduare l’effetto reat¬ 
tivo anche con la neutralizzazione sbilanciata. I mi¬ 
gliori risultati si ottengono però tenendo il rendi¬ 
mento dello stadio elevato il più possibile e agendo 
sul bilanciamento per ottenere l’effetto reattivo. 

Il trasformatore intervalvolare si può chiamare 
anche neutrotrasformatore, inquantochè due por¬ 
zioni del suo avvolgimento, insieme alla capacità in¬ 
terna della valvola e al neutrocondensatore NC, for¬ 
mano i quattro bracci del ponte di bilanciamento. 


L’applicazione di un SILENZIATORE 
PER ABITAZIONI 7fiod. 2506.1 rap¬ 
presenta il sistema più semplice e più 
economico per ottenere delle audizioni 
senza disturbi. 


Vi spediremo una guida per 
la eliminazione dei radiodi¬ 
sturbi, ossia il nostro nuovis¬ 
simo "LISTINO 2500„ dietro 
semplice Vostra richiesta. 


SOCIETÀ SCIENTIFICA RADIO 
BREVETTI DUCATI . BOLOGNA 
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Infatti quando il rapporto tra l’induttanza dell’av¬ 
volgimento di placca della 56 e la porzione dell’av¬ 
volgimento secondario compresa tra il ritorno co¬ 
mune (massa) e il neutrocondensatore, è uguale al 



rapporto tra la capacità del neutrocondensatore ri¬ 
spetto alla capacità interna del triodo, allora si 
hanno punti equipotenziali tra la griglia della val¬ 
vola e il ritorno comune delle induttanze (massa). 
Affinchè poi il bilanciamento risulti perfetto per 
tutte le frequenze è necessario poi che il rapporto 
tra le due porzioni d’induttanza e tra le due capa¬ 


cità del ponte sia uguale a 1, e che la capacità di¬ 
retta tra la placca e il neutrocondensatore sia tra¬ 
scurabile. 

L’avvolgimento di placca si trova quindi avvolto 
sopra una porzione dell’avvolgimento secondario. 

L’avvolgimento di questo trasformatore inter- 
valvolare andrà fatto con molta cura. 

L’energia ottenuta ai capi del secondo circuito 
di sintonia viene applicata alla griglia del pentodo 
2B7 (o corrispondente) fungente da rivelatore per 
corrente di griglia. Le placchette diodiche restano 
quindi inutilizzate. 

L’energia amplificata dalla 2B7 viene bloccata 
dalla resistenza R2 ed inviata attraverso il conden¬ 
satore CIO di 10.000 cm. alla griglia del pentodo di 
uscita TP 443. La polarizzazione di questa valvola 
è determinata dalla caduta di potenziale attraverso 
la resistenza catodica R5 di 450 Ohm, sciuntata 
come al solito da una capacità di grande valore. La 
tensione di polarizzazione è applicata alla griglia 
del pentodo per mezzo di una resistenza R4 di 500 
mila Ohm. 

L’energia di uscita viene avviata al solito tra¬ 
sformatore del dinamico, adatto per l’accoppiamen¬ 
to con pentodi. 

La corrente raddrizzata dalla raddrizzatrice 
R4100 viene livellata attraversò il circuito di filtro 
rappresentato dall’induttanza del campo del dina¬ 
mico (in serie) e dai condensatori elettrolitici Cll 
e 02 di 8 m.F./500 Volta. 

Il condensatore 04 di 10.000 cm. a carta, ha la 
solita funzione di eliminare l’hum ad alta frequen¬ 
za, dovuto alla corrente alternata della rete. 


S.I.P.I.E. 


SOCIETÀ’ ITALIANA PER ISTRUENTI ELETTRICI 

P O Z Z I & TRIOVE R 0 



MILANO 

VIA S. ROCCO, 5 
TELEF. 52-217 


COSTRUISCE I MIGLIORI 

VOLTMETRI 

PER REGOLATORI DI TENSIONE 

(NON costruisce però i regolatori di tensione) 
e qualsiasi altro istrumento elettrico indicatore 
di misura sia del tipo industriale che per radio. 


La sola Marca TRIFOGLIO 
è i a! O 

PREZZI A RICHIESTA 
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IL MATERIALE 

I condensatori variabili da noi usati sono un 
normale « doppio » del commercio della capacità di 
400 x 2 circa. Il verniero è un variabile normale 
della capacità massima di circa 10 cm. ; il neutro¬ 


semplice che non ha bisogno di relucidazioni la 
presa per l’aereo è al centro dell’avvolgimento. Per 
il trasformatore intervalvolare è invece necessario 
operare con la massima cura tenendo presenti i se¬ 
guenti particolari. Il primo ad essere avvolto, di¬ 



condensatore è un variabile verniero di 10 cm. a cui 
è stata tolta una placca fissa (di capacità massima 
risultante, quindi, di 5 cm. circa). Il potenziometro 
è a filo e a variazione logaritmica. 

I trasformatori intercambiabili sono stati co¬ 
struiti su normale tubo di bakelite, del diametro 
esterno di min. 32 ed interno circa 30, infilati e fis¬ 
sati a zoccoli di valvola a sei spinotti (possono però 
servire anche a cinque), ai quali sono poi saldati i 
terminali degli avvolgimenti e le prese intermedie. 

Per la costruzione di questi trasformatori oc¬ 
corre tener presente i seguenti particolari. L’avvol¬ 
gimento deve incominciare ad un cm. circa dal bor¬ 
do del tubo; per l’avvolgimento d’aereo esso è così 


rettamente sul tubo, è l’avvolgimento secondario, 
cioè quello del secondo circuito di sintonia; il pri¬ 
mario di placca sarà avvolto sul secondario, spira 
su spira, con interposto un giro di tela sterlingata, 
se il trasformatore è destinato alla ricezione di onde 
medie o lunghe; oppure sarà avvolto tra una spira 
e l’altra nel caso in cui l’avvolgimento, a spire spa¬ 
ziate, sia destinato alla ricezione di onde relativa¬ 
mente corte. Il primario deve avere lo stesso senso 
del secondario e i capi rispettivamente collegati alla 
placca ed alla massa devono essere vicini. 

A tante spire dalla massa quante spire ha l’av¬ 
volgimento primario, viene praticata sul secondario 
la presa per la neutralizzazione. ( Continua ) 
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IL DILETTANTE DI O. C. 


Anche per questo schema i valori pre¬ 
feribili sono quelli del Reinartz origi¬ 
nale. 


( Continuazione; ved. num. prtced.) 

Lo schema Reinartz descritto ne] pre¬ 
cedente numero può essere perfezionato 
spostando la capacità variabile di rea¬ 
zione posta sul circuito di placca, ad 
accoppiarsi colla bobina secondaria del 
trasformatore in alta frequenza. 

La fig. 1 mostra dove la capacità C6 
del circuito Reinartz venga montata nella 
modificazione che esponiamo. I conden¬ 
satori C5 e C6 in serie che nel Reinartz 
erano derivati fra placca e negativo sono 
invece in questo circuito modificato fra 
l’entrata della induttanza L2 ed il nega¬ 



tivo. In tal modo il condensatore di rea¬ 
zione C6 viene a trovarsi non più sul 
circuito anodico ma direttanente sulla 
reazione. È evidente che in tal modo il 
rendimento risulterà molto più marcato 
mentre il punto d’innesco reattivo dipen¬ 
derà ancora per la maggior parte dal nu¬ 
mero di spire dell’induttanza L2. Nel 
caso delle valvole moderne, per le quali 
la capacità interelettrodica è molto ridot¬ 
ta, il numero di spire di L2 può risul¬ 
tare inferiore a quello di LI. 

I valori delle capacità e delle resistenze 
per lo schema descritto sono identici a 
quelli del Reinartz originale. Un’altra 
variante proposta dal Weagant è quella 


Ing. DIEGO VANDER 

indicata nella fig. 2. Un semplice con¬ 
fronto mostra come lo schema sia perfet¬ 
tamente identico a quello della fig. 1 
salvo l’impedenza di choc L3 che viene 


L’effetto della reazione si può control¬ 
lare per mezzo d’una resistenza varia¬ 
bile derivata sull’induttanza L2 di rea¬ 
zione. Ciò si ottiene collo schema della 
fig. 3. Variando il valore della resistenza 
R3 si varia naturalmente lo smorzamento 



posta sulla tensione di placca. È evidente 
che Una tale disposizione implica neces¬ 
sariamente una bobina di filtro tale da 
bloccare veramente l’alta frequenza. Se 
tale condizione non si può ottenere è 
preferibile adottare il sistema della fig. 1. 


del circuito anodico e si può quindi co¬ 
mandare l’innesco. I valori degli elemen¬ 
ti usati sono i seguenti: CI è un con¬ 
densatore ad aria del valore di 100 mmf. ; 
C2=200 mmf.; C3 = 100 mmf.; C4 e C5 
debbono avere valori più alti di circa 



Quando però si riesca con una bobina 
bene costruita e appropriata a bloccare il 
passaggio dell’alta frequenza il metodo 
Weagant è da preferire perchè dà un 
rendimento superiore. 


2000 mmf. ; la resistenza RI è di 1 me¬ 
gaohm, mentre il potenziometro R2 è di 
circa 600 Ohm. La resistenza di reazione 
R3 dovrà avere un valore variabile con 
un massimo di 100.000 Ohm. 


RIPARAZIONI 

PER QUALUNQUE TIPO DI APPARECCHIO 
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Teoricamente lo schema della fig. 3 do¬ 
vrebbe funzionare perfettamente; ma in 
pratica si dimostra spesso assai difettoso. 
La causa di tale difettosità consiste nel¬ 
l’impossibilità quasi assoluta di trovare 
una resistenza variabile che possa con¬ 
servare indefinitamente le stesse caratte¬ 
ristiche elettriche. Ciò può ottenersi con 
resistenze di volume imponente e quindi 
male adatte per un circuito radio. Le 
resistenze di recente costruzione possono 
avvicinarsi ad una costanza di valore che 
si accosta alla perfezione; ma ciò avviene 
sempre entro limiti di tempo abbastanza 
brevi ciò che costituisce per lo sche¬ 
ma proposto, un notevole inconveniente 
specialmente nel campo delle onde corte. 
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Ricevitori alimentali 
a corrente continua 

ANCORA DEL « B.V. 517 » C.C. 

Completiamo i dati mancanti nella precedente 
descrizione. Il valore della resistenza di campo del 
dinamico, deve essere di 102 Ohm circa (avvolgi¬ 
mento di 102 Ohm per 1 Ampère). Siccome la po¬ 
tenza in esso dissipata è relativamente enorme, 
molto superiore a quella occorrente per un’efficace 
eccitazione (che per normali dinamici va da 4 a 10 
Watt), è consigliabile di adottare un avvolgimento 
di 10 Ohm con in serie una resistenza esterna di 92 
Ohm. La lunghezza del filo di nichel cromo nel 
caso della R5 deve essere di 2 m., come per la R4. 
Il condensatore che sciunta il campo del dinamico 
è bene che abbia una forte capacità, superiore a 
8 ]j,F. È conveniente usare tanti condensatori elet¬ 
trolitici a 200 Volta, collegati in parallelo, per al¬ 
meno 20 [j.F. 

IL B, V. 517 - C. C. 11° 

CON VALVOLE A CONSUMO RIDOTTO 

Abbiamo già accennato che l’inconveniente ca¬ 
ratteristico del cc B.V. 517 » C.C. precedentemente 


I parametri di queste due valvole sono i se¬ 
guenti : 

tens. filarti. corr. filarti. 

6B7 6,3 Volta 0,3 Amp. 

43 25 y> 0,3 » 

Come si vede queste valvole possono essere ali¬ 
mentate in serie e il loro assorbimento totale di 
energia per i riscaldatori, nel caso di una tensione 
di rete di 160 Volta, si aggira sui 48 Watt anziché 
sui 160 come nel caso di valvole europee a 4 Volta 
e 1 Ampère. 

In fig. 1 vediamo lo schema riguardante il cir¬ 
cuito dei riscaldatori. Il resto rimane invariato, 
eccettuato ciò che concerne la polarizzazione, della 
valvola finale che come vediamo è data da una re¬ 
sistenza di 500 Ohm sciuntata da un condensatore 
di 10 mF.-30 Volta. 

I due filamenti in serie determinano una caduta 
di corrente di 25 + 6,3 = 31,3 Volta; il campo del 
dinamico, che non richiede per una normale ecci¬ 
tazione più di 10 Watt, con la corrente di serie di 
0,3 Ampère richiede una caduta che possiamo de¬ 
terminare di circa 30 Volta. La sua resistenza di 
campo è quindi di circa 110 Ohm. 

Segue poi la serie di resistenze per il collega¬ 
mento alle varie tensioni di rete, da 120 a 260 
Volta. 

È da notare che la massima tensione positiva ap¬ 
plicata alla 43 non può superare, per ragioni di 
durata, i 135-150 Volta. Perciò la derivazione per 
la corrente anodica vien fatta al massimo dalla 




descritto consiste nell’elevato consumo del filamento 
delle valvole, che sono le solite a corrente alternata 
e riscaldamento indiretto. 

Abbiamo perciò progettato lo stesso apparec¬ 
chio ma con valvole americane a consumo ridotto e 
cioè con la 6B7 come rivelatrice e la 43 come pen¬ 
todo di potenza. 


presa +160 Volta; la caduta attraverso la impeden¬ 
za di livellamento Z (che deve avere una resistenza 
propria di 250-400 Ohm) e quella attraverso la re¬ 
sistenza catodica della 43 riducono la tensione ad 
un valore più basso del massimo consentito. 

Le resistenze, il cui valore è indicato sullo sche¬ 
ma, possono essere costruite avvolgendo del filo di 


Il più assortito negozio di vendita di parti staccate e pezzi di ricambio della Capitale 
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resistenza su dei supporti di materiale refrattario. 
Se si adopera filo di nichel cromo (il più adatto per 
l’elevata resistenza specifica) del diametro di mil¬ 
limetri 0,3 e resistenza specifica di 0,95, la sezione 
157 Ohm sarà costituita da m. 11,5 di filo; la sezione 
67 Ohm sarà di m. 4,9; le sezioni di 134 Ohm saran¬ 
no costituite ognuna di m. 9,90 di filo. 

Come già abbiamo detto altra volta, siccome le 
resistenze sviluppano un notevole calore è neces¬ 
sario sistemarle in modo che esso sia facilmente 
dissipato con una buona ventilazione. 


manuale del volume e del tono. Il comando dei con¬ 
densatori variabili è unico ed adottando trasfor¬ 
matori a frequenza intermedia di 350 kc. circa il 
filtro di banda sul circuito di aereo (indispensa¬ 
bile con media frequenza di 175 kc. e meno per 
eliminare le interferenze dovute alla seconda im¬ 
magine) non è affatto necessario. 

La differenza che lo distacca dal classico « S. 
E. 101 » risiede quindi nel sistema di accoppia¬ 
mento con l’aereo, nel sistema dell’alimentazione 
e in conseguenza anche nel tipo delle valvole. 



Per ciò che concerne il circuito di amplificazione 
è necessario sostituire la resistenza anodica della 
rivelatrice indicata nello schema usante le valvole 
europee a 4 Volta, con una di 100.000 Ohm e sop¬ 
primere il potenziometro P2 di 500 Ohm; la resi¬ 
stenza di griglia della 43 di 500.000 Ohm andrà col¬ 
legata al massimo negativo. 

L'«S. E. 101» C. C. 


Mentre nell’cc S.E. 101 » si usavano delle val¬ 
vole della serie a 2,5 Volta, nell’cc S.E. 101 » C.C. 
si usano valvole analoghe come funzione ma con 
differente tensione di alimentazione dei riscalda¬ 
tori, e cioè la 6B7, la 78, la 75, la 43. 

Diamo qui la tabellina delle caratteristiche di 
alimentazione dei riscaldatori di queste valvole. 



6A7 

78 

75 

43 

Tensione filamento 

6,3 

6,3 

6,3 

25 

Corrente filamento 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 


Ed eccoci adesso alla descrizione della modifica 
di un nostro glorioso apparecchio, l’cc S.E. 101 », 
per l’alimentazione dalla rete a corrente continua. 

Come vediamo dallo schema (fig. 3) si tratta di 
un ricevitore a quattro valvole amplificatrici, di cui 
due a doppia funzione, sole onde medie (la appli¬ 
cazione delle onde corte è facoltativa e richiede solo 
l’adozione di speciali trasformatori sia di aereo che 
di oscillatore, e l’aggiunta di un commutatore di 
onda) con regolazione automatica della sensibilità, 


Come si vede esse si prestano perfettamente 
ad essere alimentate in serie, com’è necessario per 
un apparcchio alimentato da una rete a corrente 
continua a tensione relativamente alta. 

Come abbiamo già detto parlando del «. TÌ.V. 
517 » C.C. con valvole a consumo ridotto, l’energia 
assorbita per l’alimentazione dei filamenti con l’ap¬ 
parecchio allacciato ad una rete a 160 Volta è di 
48 Watt e nel computo di tale consumo è compreso 
anche l’assorbimento del campo di eccitazione del 
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dinamico; se a tale valore si aggiunge quello del 
consumo di placca, che non supera certamente i 
10 Watt, abbiamo un consumo totale, arrotondato, 
di 58 Watt, di poco superiore al consumo dei mi¬ 
gliori apparecchi a corrente alternata a quattro val¬ 
vole più una, cioè come l’cc S.E. 101 » a corrente 
alternata, accuratamente montato. 

La serie delle valvole dell’cc S.E. 101 C.C. » ne¬ 
cessita di una tensione di V = 6,3 + 6,3 + 6,3 + 25 = 
43,9 Volta; il campo dell’altoparlante, affinchè l’ec¬ 
citazione sia del giusto valore, deve assorbire una 
diecina di Watt, che dato la corrente circolante nella 
serie esige una caduta di potenziale di circa 30 Vol¬ 
ta; per cui la resistenza di esso deve essere di circa 
110 Ohm. 

Completano la serie: una resistenza RI (vedi 
schema fig. 3) di 77 Ohm per l’attacco ad una linea 
a 130 Volta; una resistenza R2 di 100 Ohm per l’at¬ 
tacco ad una linea a 160 Volta; una resistenza R3 
di 67 Ohm per l’attacco a 180 Volta; una resistenza 
di 134 Ohm per l’attacco a 220 Volta; una resisten¬ 
za di 134 Ohm per l’attacco a 260 Volta. 

Siccome la tensione anodica della 43 è bene che 
non superi i 135-140 Volta, la derivazione per la 
corrente anodica viene fatta tra il negativo e la 
presa a + 160 Volta. 

La lunghezza del filo per le resistenze, se si ado¬ 
pera conduttore di nichel cromo del diametro di 
mm. 3 (sezione mm. 0,0707) e della resistenza spe¬ 
cifica di 0,95, è come segue: per la RI (77 Ohm) = 
metri 5,67; per la R2 (100 Ohm) = metri 7,36; per 
la R3 (67 Ohm) = metri 4,93; per la R4 e R5 (ogni 
una di 134 Ohm) = metri 9,90. 

Il filo di resistenza andrà avvolto su dei supporti 
di materiale refrattario (caolino, eternit), e le re¬ 
sistenze andranno collocate in modo che durante il 
funzionamento il raffreddamento risulti efficacie. 

Se la rete d’alimentazione ha un filo a terra e 
questo è il positivo (come avviene per qualche rete 
di distribuzione), occorre collegare l’apparecchio 
alla terra e all’aereo attraverso condensatori di op¬ 
portuna capacità, e cioè di 0,0005 m.F. per l’aereo 
e di 0,1 m.F. per la terra. È inoltre necessario per 
evitare spiacevoli avventure isolare accuratamente 
le parti dell’apparecchio che risultassero ad Una 
certa differenza di potenziale rispetto alla terra, ov¬ 
vero all’operatore. 

Siccome non è facile trovare bell’e pronti in 
commercio altoparlanti dinamici con un campo del¬ 
la resistenza di 110 Ohm, diamo qui i dati del filo 
occorrente per l’avvolgimento di esso, nel caso in 
cui il dilettante volesse eseguirlo : filo di rame lac¬ 
cato, diametro mm. 0,3, lunghezza m. 447 circa, 
peso gr. 281 circa. 

C. F. 


Gli schemi costruttivi 

in grandezza naturale degli apparecchi descritti in 
questa rivista sono in vendita presso la nostra ammini¬ 
strazione, Milano, via Malpighi, 12, al prezzo di L. 10, 
se composti di due togli, di L. 6 se composti d’un solo 
loglio. Agli abbonati si cedono a metà prezzo. 
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Linema sonoro e 


( Contiti. vedi num. precedente). 

Ammettiamo invece di avere un cir¬ 
cuito come quello di fìg. 23 in cui ai 
punti +P sia applicala una tensione di 
30 Volta alle frequenze fl = 100 e f2 = 
8000 cicli; la R sia di 500 Ohm e la C 
di 0,2 mF. 

La resistenza del circuito di utilizza¬ 
zione sia così alta da potersi trascurare. 

Avremo 
per fi : 

10 ' 

C1 = - =7962 Ohm 

2 jr x 100x0,2 

Z1== (/ 500 2 + 7962 2 = 7980 0hm 


11 = 


30 

7980 


= 0,0037 Ampère 


per f2 : 



IO 6 

x 8000 x 0,2 


= 99,9 Ohm 


N 

\f 50 0 2 + 99,9 a =509,9 0mm 

30 N 

12= 5Q(^9 =0,0588 Ampère 

e infine la differenza di potenziale dispo¬ 
nibile tra i punti di utilizzazione G K 
per fi : 

Vl = 7962x 0,0037=28,46 Volta 
per f2: 

V2 = 99,9x0,0588 = 5,87 Volta 
valori che ci rivelano come questo col- 
legamento agisca da filtro attenuando le 
ampiezze da frequenza più alta. 

Questo è il caso che si presenta gene¬ 
ralmente nelle trasmissioni a mezzo 
linea. 

Quest’ultima presenta: 

a) resistenza ohmica (in serie); 

b) reattanza (in serie) ; 

c) capacianza (in parallelo). 

La resistenza ohmica è data dalla soli¬ 
ta formula : 

R=K x ~~J“~ (Ohm); 

la induttanza per km. di linea: 

d 

L= (0,5 x 4,605 x log — ) = 10 (Henry) 

r 

la capacità per km.: 

0,0121 

C =- (Farad) 

d 

log — 
r 

in cui d = distanza tra i fili di linea 
in cm ; r = raggio di ogni filo in cm. 
Come si vede, la reattanza diminuisce 


gran< 


col diminuire della distanza tra i fili di 
linea ; la capacità invece aumenta. 

Tenendo conto delFeffetto di questi 
fattori si può progettare una linea e co¬ 
nosciutone le caratteristiche (probabili, 
che quelle effettive sono determinate 
esclusivamente in base a misurazioni) si 
possono progettare le correzioni atte a 
migliorare la curva del trasporto. 

In genere l’introduzione di correzioni 


a O-WWMAr 

p R 


tO- 


r* 

3l* 


fìg 23 


diminuisce notevolmente il rendimento 
di trasmissione e questo va compensato 
con una opportuna amplificazione alla 
partenza. 

Siccome sia la resistenza che la capa¬ 
cità e la reattanza si possono considerare 
uniformemente distribuite su tutta la 
linea di trasmissione, il calcolo dei va- 


: c 


T; 


ci=. 


fìg 24 


lori effettivi si può effettuare in base a 
valori medii. 

Restando sempre al caso del circuito 
di fig. 23, che può rappresentarci il cir¬ 
cuito effettivo (ma non reale) di una 
linea, vediamo come si potrebbe correg¬ 
gere la curva risultante tra i punti G K 
di utilizzazione. 

Come sappiamo gli assorbimenti sono 
di 0,0037 Ampère per 100 cicli e di 
0,0588 per 8000 cicli. Occorre trovare 
un circuito atto a determinare condizioni 
inverse, ovvero atto a determinare una 
curva in opposizione a quella creata dal¬ 
la linea. 
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Il più vasto assortimento 
di parti staccate, acces¬ 
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fabbricanti e rivenditori 

(Richiedeteci il nuovo catalogo Ulva tra io 1936 
n. 28 dietro invio di L. 0,50 in francobolli ) 


amp l ificazione 

di CARLO FAVILLA 

Un tale effetto può essere raggiunto 
per mezzo di una induttanza posta in 
parallelo alla linea nel punto di utiliz¬ 
zazione; questo sistema, però, può pro¬ 
vocare altri disturbi, principalmente per 
l’effetto di risonanza che ne deriva e per 
la formazione di onde stazionarie in ca¬ 
nali molto lunghi. 

Se volessimo adoperare tale sistema nel 
caso citato, dovremmo usare una indut¬ 
tanza di valore tale da determinare per 
fi press’a poco lo stesso assorbimento 
che C determina per f2. 

In base a ciò, essendo X (reattanza) 
in funzione di I, abbiamo: 
per fi : 


99,9 N 

Ll= - =0,155 Henry 

2 TT x 100 


per f2: 


L2= 


7962 

2 7 t x 8000 =°’ 155 Henry 


induttanza che posta in parallelo al cir¬ 
cuito (fig. 25) crea una curva di com¬ 
pensazione. 

In queste condizioni interviene la ri¬ 
sonanza X alla frequenza 

1 

1 2tt |/~ C x L 


compresa nella gamma sonora. 

Questo fatto determina la necessità di 
introdurre una nuova correzione: ed a 
questo scopo occorre avere un concetto 
approssimativo dell’ampiezza di riso¬ 
nanza 

V X =R X xl 

in cui 


R \ = 


L 

CxR 


da cui tra l’altro si scorge che l’ampiez¬ 
za di risonanza è inversamente propor¬ 
zionale alla resistenza ohmica del cir¬ 
cuito oscillante, resistenza che, come si 
suol dire, determina uno smorzamen¬ 
to ». Di questo fatto ce ne possiamo va¬ 
lere per ridurre l’ampiezza di risonanza 
a dei valori abbastanza ragionevoli. 

A priori è però difficilissimo calcolare 
e prevedere tutti questi effetti e valori 
poiché è da considerare che sia la capa¬ 
cità come l’induttanza di linea (che per 
semplificare abbiamo finora trascurata e 
che d’altra parte solo in linee molto lun¬ 
ghe assume valori considerevoli) come 
la resistenza sono distribuite su tutta la 
lunghezza della linea spesso non uni¬ 
formemente, in modo incognito. 

Il calcolo serve solo come base di 
partenza; la prova pratica con accurate 
misurazioni stabilisce poi i valori esatti 
che sono in giuoco. 
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In linea generica quando si verifica 
un effetto di risonanza conviene risol¬ 
vere l’inconveniente introducendo un cer¬ 
to smorzamento nel circuito oscillante 
ed assorbendo l’eccedenza di ampiezza 
di risonanza con un circuito adatto. 

In rapporto poi alle potenze ed agli 
assorbimenti in giuoco occorre tener 
conto degli sfasamenti, che talvolta han¬ 
no effetti impensati. 

Per evitare ogni effetto di risonanza 
può essere adottata una compensazione a 
resistenza capacità, che determina con¬ 
dizioni perfettamente inverse a quelle 
create dalla linea. Un tale circuito di 
commpensazione, come vedesi in fig. 26, 
si compone di una capacità CI in serie 
alla linea e di una resistenza RI in pa¬ 
rallelo (si presuppone sempre che il 
circuito di utilizzazione collegato ai pun¬ 
ti G K non abbia assorbimento, come 
può avvenire praticamente per un cir¬ 
cuito di griglia di una valvola amplifi- 
catrice in classe A). 

Conoscendo la curva di riproduzione 
della linea sarà facile per mezzo delle 
equazioni già conosciute trovare i valori 
del condensatore CI in serie e della re¬ 
sistenza RI in parallelo. 

Per una linea un po’, lunga si fa im¬ 
portante anche il problema degli accop¬ 
piamenti con i campi ambiente. Questi 
nel caso di una linea normale a due 
fili e di un campo elettrostatico, possono 
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essere ridotti ad un minimo tenendo i 
fili molto vicini ed incrociandoli ogni 
tanto ; un accoppiamento minimo si ot¬ 
tiene usando fili binati a treccia. 

L’effetto disaccoppiante migliore si ot¬ 
tiene usando un canale schermato (anche 
semplice cavo sottopiombo). 

Misure sulle linee. 

Il calcolo delle caratteristiche potrà 
permetterci il progetto di una linea o di 
un cavo. Ma la misura diretta è ciò che 
ci porrà nelle condizioni di realizzare 
l’effettiva messa in efficienza. 

Per la misura della resistenza ohmica 
si può usare un comune ponte di Weat- 
stone o di tipo derivato. Però una mi¬ 
sura molto precisa può essere fatta an¬ 
che con un millivoltmetro e milliampe- 
rometro di precisione, realizzando il cir¬ 
cuito di fig. 27. 

Conoscendo la resistenza interna Rm 
del milliamperometro, abbiamo (alla tm- 
peratura media) 


R linea = 


(t)- 


Rm (Ohm). 


È da notare che alle correnti alter¬ 
nate R è maggiore (per l’effetto pelli¬ 


colare) ; ma si può trascurare, come per 
lunghezze relativamente brevi si può 
trascurare la reattanza propria di linea. 

In quanto alla capacità essa non è 
esattamente misurabile a mezzo di pon¬ 
ti, se non si tiene conto della sua di¬ 
stribuzione ; il ponte infatti ci dà un 



valore in relazione alla impedenza di li¬ 
nea in rapporto alla media dei valori di 
resistenza e capacità. 

Il valore della capacità di linea può 
invece essere calcolato con una sufficien¬ 
te esattezza misurando la quantità della 
corrente di carico sotto una data tensio¬ 
ne continua, adoperando l’equazione 

Q 

C=- 

V 

in cui Q = quantità di corrente in cou¬ 
lomb; V = tensione in carica in Volta; 
C = capacità in Farad. Il fattore Q può 
essere determinato esattamente per mez¬ 
zo di una adatta cella elettrolitica ed una 
bilancia di precisione. 

La misura che c’interessa di più è 
quella della curva effettiva della linea, 
che può essere fatta per mezzo di un 
oscillatore a bassa frequenza tarato, col¬ 
legato opportunamente ad un estremo 
della linea attraverso un amplificatore 
ad amplificazione rettilinea. Le varie fre¬ 
quenze (da 20 a 10.000 periodi) vengono 
lanciate nel canale di trasmissione tutte 
con la stessa ampiezza (misurata con un 
voltmetro a valvola debitamente col¬ 
legato). All’altra estremità le correnti 
vengono inviate all’amplificatore riceven¬ 
te, di curva di riproduzione ben cono¬ 
sciuta, e per mezzo di un secondo volt- 
metro a valvola opportunamente colle¬ 
gato è possibile conoscere il valore del¬ 
le ampiezze trasmesse dalla linea, e cioè 
la curva di riproduzione della stessa. 

Confrontando le curve ottenute a linea 
libera con quelle ottenute con le varie 
correzioni è possibile eseguire la messa 


a punto. Con le misure di curva, infine, 
possiamo trovare con precisione la ten¬ 
sione optimum di trasmissione, vale a 
dire quella che concili un buon rendi¬ 
mento con una buona curva. 

L’amplificatore pilota dovrà avere un 
ampio margine di potenza; la sua ten¬ 
sione di uscita dovrà potersi variare am¬ 
piamente. La portata dei voltmetri a val¬ 
vola potrà essere variata per mézzo di 
prese potenziometriche. 

Carlo Favilla 


(1) L’induttanza di linea in caso di 
lunghezze relativamente brevi potrà tra¬ 
scurarsi dato che la vicinanza dei fili la 
riduce ad un minimo. Per fili del diame¬ 
tro di I mm. è per km. e per 25 cm. di 
distanza di 0,001155 henry. Per distanze 
dell’ordine del millimetro, come si ve¬ 
rifica nei cavi, questo valore diviene pic¬ 
colissimo. 


Al prossimo numero la continua¬ 
zione di : 

Piezoelettricità e cristalli 
piezoelettrici di 

F. N A V A 


Per riparare una pellicola sonora 

-— Quando una pellicola ha una giunta, 
la linea che la segna passando nella te¬ 
sta sonora interrompe bruscamente il 
pennello di luce, e produce perciò un 
rumore. , 

Per evitare questo inconveniente, co¬ 
me è noto, si usa ricoprire la parte della 
colonna attraversata dalla giunta con un 
tratto di vernice nera alla cellulosa, in 
modo che l’interruzione non sia brusca 
ma incominci e finisca gradualmente con 
una frequenza non audibile. 

Il tratto di vernice ha quindi la forma 
di un triangolo ottusangolo col vertice 
in corrispondenza della giunta e dalla 
parte del fotogramma e il lato più lungo 
nel senso della lunghezza della pellicola. 


Radio Amaìori 

tutti i tipi di mobili radio per i Vostri montaggi 

troverete da C iì II c\ V e S I O & PlenaZÌO 
Stabilimento specializzato per la fabbricazione in serie di mobili radio 
MOBILI MODERNI AI PREZZI PIÙ CONVENIENTI 
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( Continuaz ., vedi num. precedente). 

Un voltmetro a valvola. 

Per la misura di piccole tensioni a 
bassa o radiofrequenza è necessario usa¬ 
re strumenti molto sensibili e di piccolo 
consumo e la cui indicazione sia di sod- 
disfaeiente precisione per una gamma 
molto estesa di frequenze. 

Uno strumento rispondente a queste 
caratteristiche è il voltmetro a valvola. 
Nella sua forma più elementare si com¬ 
pone di un comune reometro (milliam- 
perometro) pilotato da una valvola. In 
questo caso è evidente che la indica¬ 
zione data dal reometro sarà in relazione 
alla tensione applicata alla griglia della 
valvola e secondo le caratteristiche di 
essa. 

Da questo circuito elementare se ne 
sono derivati diversi tra i quali i più 
perfezionati si basano sul sistema del 
« ponte »; uno di questi circuiti, par¬ 
zialmente alimentato a corrente alter¬ 
nata, è rappresentato in fig. 1. 

Esso si compone di una valvola VI a 
riscaldamento indiretto, montata come ri¬ 
velatrice per corrente di griglia e di un 



che il milliamperometro indichi una cor¬ 
rente zero occorre spostare la sua presa 
variabile in modo che tra c e d vi sia la 
stessa tensione che è tra e ed /. 

Praticamente la tensione ai capi del 
milliamperometro viene variata per mez¬ 
zo di un potenziometro derivato tra i 
punti a massima tensione anodica; il 
serrafilo del milliamperometro (quello 
positivo) viene collegato al cursore del 
potenziometro, come vedesi nella fig. 2. 

È qui facile ravvedere il sistema a 
ponte del complesso se si semplifica il 
circuito come in fig. 3, in cui RV rap¬ 
presenta la resistenza interna della val¬ 
vola, R2 la resistenza anodica, a e 6 le 
due porzioni del potenziometro. 



In queste condizioni di circuito, ap¬ 
plicata una certa tensione tra + e — si 
avrà tra i punti K e K1 una tensione 
RV Ra 

zero quando -—- e in tali condi- 

R2 Rb 

zioni il milliamperometro segnerà zero. 

Ma se la resistenza RV varia il pro¬ 
prio valore, in conseguenza ad esempio 
di una f.e.m. applicata alla sua griglia, 
si avrà un certo squilibrio e il milliam¬ 
perometro A verrà percorso da una certa 


di F. CAROLUS 


resistenza anodica R2 pure di 20.000 
Ohm, la posizione del cursore a valvola 
regolarmente accesa e per corrente zero 
nel milliamperometro è all’incirca nella 
metà della resistenza potenziometrica ; a 
valvola spenta invece, mantenendo il 



cursore del potenziometro a metà, es¬ 
sendo il valore della resistenza RA ugua¬ 
le a zero, si verificherebbe tra i capi 
del milliamperometro una differenza di 
potenziale, tale da mandarne l’indice fuo¬ 
ri scala e probabilmente da rovinare lo 
strumento. Occorre allora spostare il cur¬ 
sore del potenziometro nel punto in 
cui è collegata la resistenza R2, in modo 
che agli estremi del circuito milliampe¬ 
rometro e resistenza R2 non vi sia al¬ 
cuna differenza di potenziale. 

Siccome una tale manovra di sposta¬ 
mento non può essere fatta senza sotto¬ 
porre il milliamperometro ad almeno 
un minimo di sovraccarico, dato la sua 
relativa portata ch’è normalmente di un 
milliampère fondo scala e meno, lo si 
sciunta con una resistenza in modo da 
moltiplicare la portata, in un limite tale 
però che l’apprezzamento della messa a 
zero sia perfettamente agevole. 



circuito anodico costituito da una resi¬ 
stenza R2 di valore all’incirca uguale a 
quello della resistenza interna della val¬ 
vola e da un milliamperometro A colle¬ 
gato tra la placca della valvola e un 
punto a tensione intermedia. Un estre¬ 
mo della resistenza è collegato alla mas¬ 
sima tensione positiva anodica. 

In queste condizioni avviene che quan¬ 
do la valvola è spenta la resistenza ano¬ 
dica è attraversata solamente da una 
eventuale corrente provocata dal colle¬ 
gamento del milliamperometro ad una 
tensione diversa da quella cui è colle¬ 
gata la resistenza; ma se la valvola vie¬ 
ne accesa ed incomincia nella resistenza 
R2 a circolare una corrente provocata 
dalla valvola, allora avviene che in essa 
si ha una certa caduta. In tal caso affin- 


corrente dovuta alla differenza di poten¬ 
ziale verificatasi ai suoi capi. 

Se per realizzare un tale voltmetro a 
valvola si adopera un triodo della resi¬ 
stenza interna di 20.000 Ohm ed una 


In fig. 4 vediamo un voltmetro a val¬ 
vola basato su questo principio e da noi 
realizzato. 

Esso si compone del seguente mate¬ 
riale : 
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1 milliamperometro 1 m.A. fondo scala 
e 100 Ohm di resistenza propria. 

1 valvola a riscaldamento indiretto (a 4, 
2,5, 6,3 Volta)). 

1 trasformatore per l’accensione di detta 
valvola (con second. a 4 o 2,5 o 6,3 
Volta) ; 

1 zoccolo per valvola; 

1 condensatore fisso a mica di 300 cm. 
(Cl). 

1 resistenza fissa di 5 Mohm (RI). 

1 resistenza fissa di 20.000 Ohm (R2). 

1 potenziometro di 5000 Ohm, a filo 
(PI). 

1 resistenza fissa di 3000 Ohm (R3). 

1 resistenza fissa di 10 Ohm (R4). 

1 batteria anodica di 50 Volta. 

3 interruttori semplici (a levetta). 

1 pannello di alluminio 15 x 22 cm. 

1 manopola a coltello per il potenzio¬ 
metro. 

2 serrafili o boccole isolati. 

1 cordone e spina (per il collegamento 
alla rete). 

Il montaggio andrà eseguito disponen¬ 
do il materiale come vedesi in fig. 5. 

Sul fronte del pannello saranno visi¬ 
bili il milliamperometro, i tre interrut¬ 


tori, i due serrafili di entrata e la ma¬ 
nopola del potenziometro. La valvola, 
il condensatore Cl, le resistenze RI, R2 
e R3, il potenziometro PI andranno si¬ 
stemati dietro il pannello. Questo sarà 
poi fissato su di una cassetta di legno 
duro, di convenienti dimensioni, conte¬ 
nente anche la batteria anodica. 

Per usare questo voltmetro a valvola è 
necessario compiere con una certa deli¬ 
catezza l’operazione della messa a zero, 
che va effettuata dopo circa un minuto 
primo che la valvola è stata accesa per 
mezzo dell’interruttore I. Durante que¬ 
sto periodo di riscaldamento del catodo 
della valvola l’interruttore I 2 dovrà re¬ 
stare aperto, e quello I 3 dello sciunto 
dovrà invece restare chiuso. 

Quando la temperatura del catodo del¬ 
la valvola si sarà stabilizzata allora si 
chiuderà Pinterruttore 12 della batteria 
in modo che si stabilisca la corrente ano¬ 
dica e faremo la vera e propria messa 
a zero dello strumento agendo sul po¬ 
tenziometro PI. 

Messo a zero il milliamperometro, si 
aprirà l’interruttore I 3 e se noteremo 
di nuovo un leggero squilibrio lo annul¬ 


leremo agendo nuovamente con cautela 
sul potenziometro PI. Durante questa 
operazione è bene cortocircuitare i ser¬ 
rafilo di entrata del voltmetro. 

La posizione di messa a zero resta sul 
potenziometro press’a poco la stessa, se 
si mantiene la stessa valvola e la stessa 
temperatura del catodo. 

La taratura dello strumento potrà es¬ 
ser fatta adoperando corrente alternata a 
42 o 50 periodi e per confronto con un 
voltmetro a corrente alternata di una 
certa precisione. 

Il campo di misura di questo voltmetro 
a valvola non è esteso; esso direttamen¬ 
te si estende ad un massimo di circa 3 
Volta; dipende molto dalle caratteristi¬ 
che della valvola usata, e d’altra parte 
può essere esteso a piacere adottando il 
sistema di accoppiamento potenziometri- 
co quando la potenza in giuoco è suffi¬ 
ciente. 

Questo strumento del resto serve più 
che altro per la misura delle piccole f. 
e.m. alternate a bassa o radiofrequenza 
quali si possono verificare nei circuiti 
riceventi o amplificatori. 


La lotta contrai i parassiti 


Secondo recenti statistiche è provato 
che la maggior parte dei parassiti esi¬ 
stenti in un grande centro cittadino sono 
provocati, specialmente alla sera od in 
vicinanza di linee ferroviare a grande 
traffico, dalle vetture motrici sia a trol¬ 
ley che a terza rotaia. 



che nel caso di disturbi provocati da una 
presa a terza rotaia, per il fatto che il 
conduttore aereo si trova in condizioni 
ta li da determinare una buona irradia¬ 
zione. 

L’adozione di trolley a pantografo e 
con contatto strisciante di materiale anti- 
arco costituisce già un buon passo in¬ 
nanzi nella lotta contro i disturbi. 

La tecnica degli antiparassiti ha se¬ 
guito però in questi ultimi anni ancora 
una via migliore per l’eliminazione dei 
disturbi creati dalle linee ferroviarie e 
tranviarie a corrente continua, che sono 
quelle più comuni per percorsi urbani o 
relativamente poco lunghi. 

Uno dei ritrovati che ha dato migliori 
risultati consiste nell’applicazione tra li¬ 
nea aerea e terra di condensatori di 
adatta capacità, con un intervallo reci¬ 
proco di 35-70 metri, e senza che l’ap- 


disposizioni e senza alcuna menomazio¬ 
ne dell’estetica. 

Fra tali condensatori messi in com¬ 
mercio l’anno scorso, la fig. 1 ne mo¬ 
stra uno montabile su pali o su muro, 
costituito di una cassetta di ghisa robu¬ 
stissima contenente un condensatore spe¬ 
ciale ed un fusibile di protezione taralo. 

In un altro ssitema, d’esecuzione pra¬ 
ticissima ed atto ad essere montato sul 
cavo portatore del filo aereo, il conden¬ 
satore ed il fusibile sono separati ed i 
pezzi di raccordo sono di materia resi¬ 
stente alle intemperie e ad un’atmosfera 
impregnata di acido solforico. Perciò 
questo tipo può essere montato in vici¬ 
nanza di fabbriche, officine ecc. 

Le spese di applicazione di tali mezzi 
sono senza dubbio notevoli; l’impiego di 
prese di corrente (trolley) antiparassi¬ 
tarie presuppone un uguale equipaggia¬ 
mento di tutte le motrici della rete, al¬ 
trimenti veicoli sprovvisti costituiranno 
altrettante sorgenti di parassiti che fru¬ 



L’intensità dei parassiti è massima per 
ferrovie o tranvie a corrente continua 
con motrici a trolley a rotella e condut¬ 
tore di alimentazione collegato al ne¬ 
gativo. 

I disturbi parassitari sono assai meno 
intensi quando il trolley è del tipo stri¬ 
sciante (a pantografo) e costituito da spe¬ 
ciale materiale antiarco. 

L’adozione di questo materiale dovreb¬ 
be essere presa in seria considerazione 
dalle amministrazioni anche per il con¬ 
seguente risparmio del conduttore aereo 
che ne deriva. 

I parassiti ad alta frequenza, risultanti 
da un arco tra trolley e conduttore aereo 
risultano assai più fortemente disturbanti 


plioazione dia il menomo disturbo al¬ 
l’esercizio della linea o costituisca una 
menomazione del fattore sicurezza. 

Questi condensatori sono facilmente 
montabili e sorvegliabili senza speciali 


t 

streranno i buoni risultati dati da quelle 
equipaggiate e contemporaneamente in 
funzione. 

L’applicazione di condensatori permet¬ 
te di ripartire la rete in zone diverse, in 
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modo che è possibile curare la soppres¬ 
sione dei disturbi nei settori molto ric¬ 
chi di apparecchi radioriceventi. 

Si è trovato esperimentalmente (prove 
eseguite in Germania) che si può risa¬ 
nare una vasta zona interponendo su 
qualche centinaio di metri capacità di¬ 
stanti le une dalle altre circa 35-70 me¬ 
tri, sistema realizzabile quasi dappertut¬ 
to, anche con mezzi ridotti. 

La linea resta . così protetta dai danni 
delle intemperie ed i punti di alimen¬ 
tazione dalle sovratensioni, anche nelle 
ferrovie con conduttore di alimentazione 
negativo. 

NelFindustria italiana è da notare il 
filtro a doppia cellula della Soc. Scien¬ 
tifica Brevetti Ducati di Bologna, co¬ 
struito con uno schermo fra le due cel¬ 
lule, il quale annulla i trasferimenti di 
energia tra i serrafili di entrata e quelli 
di uscita per capacità tra i varii organi. 
Così con valori d’induttanza estremamen¬ 
te bassi si possono ottenere notevoli ef¬ 
fetti d’impedenza. 

Nel calcolo delle spese di un impian¬ 
to antiparassitario va tenuto presente 
che le spese relative alle prese di terra 
intervengono per gran parte del costo 
totale. 



D’altra parte per reti di una certa 
importanza si possono escogitare dispo¬ 
sitivi più a buon mercato risparmiando 
su certi dettagli. 

In regioni particolarmente esposte a 
tempeste elettriche, per aumentare il 
fattore di sicurezza si potrà ricorrere ai 
parafulmini come congegni addizionali 
di sicurezza. 

Un parafulmine limitatore di tensio¬ 
ne (scaricatore), come quello illustrato 
nella fig. 3,. limita la tensione a partire 
da un valore prestabilito proteggendo 
non solo il condensatore annesso ma 
anche tutta la rete aerea per un per¬ 
corso valutato in generale da 1 a 3 km. 

Come si vede la possibilità tecnica di 
ridurre ad un minimo, se proprio non si 
vuol dire di eliminare, i disturbi provo¬ 
cati dalle linee tranviarie è oggi alla 
portata di una pratica realizzazione. 

Non resta altro che le grandi aziende 
entrino nell’àmbito della mentalità mo¬ 
derna e che riconoscano le esigenze del 
servizio radio come quelle di un serio 
servizio pubblico che va rispettato e tu¬ 
telato. 


Rassegna delle 


Riviste 


Straniere 
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Bilancia commerciale. 


UN CAPOSALDO DELLA RADIO: 
I PONTI 

Pochi radiotecnici riconoscono imme¬ 
diatamente una relazione fondamental¬ 
mente diretta fra la bilancia meccanica 
da farmacisti e quella elettrica, quale si 
trova in un radiocircuito. Sotto l’ingan¬ 
nevole vernice dell’apparenza, esiste non¬ 
dimeno un legame primario che, discus¬ 
so nei termini della prima, deluciderà 
il funzionamento della seconda come 
l’abbici: investigheremo dunque anali¬ 
ticamente i fondamenti della radio per i 
principianti. 

Poiché misuriamo la potenza elettrica 
in unità elettriche e non meccaniche, 
non possiamo aspettarci di trovare in 
un trattato di radio un’esatta riprodu¬ 
zione d’una bilancia da droghiere. Seb¬ 
bene una bilancia elettrica si mostri per¬ 
fettamente diversa d auna bilancia mec¬ 
canica o stadera del commercio, quando 
parliamo di circuiti stabilizzati o di 
stadi neutralizzati, ci riferiamo a qual¬ 
cosa che ha effettive analogie col prin¬ 
cipio della bilancia : questa nozione non 
sarà mai abbastanza ripetuta. 

Nei primi tempi in cui discutendo di 
elettricità e delle sue applicazioni, si 
parlava di bilance, il reale rapporto fra i 
due generi era indicato più marcata- 



Fig. 1. 


mente dal nome di queste bilance elet¬ 
triche, dette ponti. 

Se vogliamo comprendere il principio 
del « ponte elettrico » escludendo senza 
altro il concetto della parola ponte, lo 
descriveremo come una struttura portante 
una via o sentiero, attraverso una cor¬ 
rente, un burrone, ecc. Infatti malgrado 
le buone ragioni per cui i tecnici chia¬ 
mano ponti le bilance elettriche, noi use¬ 
remo invece per un primo tempo, il 
termine bilance. 


La fig. 1 mostra la bilancia commer¬ 
ciale che ci è familiare fin dall’infanzia: 
dall’uno e dall’altro lato della leva sono 
due piatti sospesi ed esattamente al cen¬ 
tro dlla leva si trova l’indicatore dello 
zero. Nel piatto n. 1 si collocano gli og¬ 



getti da pesare e nel n. 2, dal lato op¬ 
posto, si pongono pezzi metaBici cali¬ 
brati, rappresentanti pesi determinai, ag¬ 
giungendo e togliendo qualcuno di que¬ 
sti piccoli pesi fino a raggiungere l’e¬ 
quilibrio, cioè finché l’indice nel centro 
della bilancia resti di fronte al seguo 
zero. 

Come si vede, la bilancia meccanica è 
molto semplice da comprendere: imma¬ 



giniamo ora di sostituire questi oggetti 
comuni con oggetti (o unità) elettrici, 
come Volta, Ampère, Ohm. Se provas¬ 
simo a mettere in equilibrio un numero 
sconosciuto di Ohm con un numero ca¬ 
librato di Ohm a mezzo della bilancia 
su descritta, sorgerebbeso certamente del¬ 
le difficoltà, poiché noi non possiamo 
pesare una potenza puramente elettrica 
mediante un apparecchio meccanico. 

Data la sostanziale differenza tra gli 
oggetti ordinari (meccanici) e quelli elet¬ 
trici, dobbiamo regolare o meglio ripro¬ 
gettare la bilancia da usare per il nostro 
esperimento, trasformandola cioè in un 
dispositivo che permetta di collocare la 
elettricità soi piatti d’una bilancia. 
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Trovata la « differenza principale » tra 
gli oggetti ordinari e l’elettricità è facile 
delineare una bilancia esattamente adat¬ 
tabile alle nostre esigenze sperimentali, 
utilizzando solo poco filo e mandando 
attraverso un braccio della nostra bi¬ 
lancia elettrica la stessa quantità d’elet¬ 
tricità che attraversa l’altro braccio. Ap¬ 
plicheremo allora per giunta un indi¬ 
catore di zero elettrico, ad esempio un 
sensibile galvanometro. 

Sembra una favola, ma la fig. 1-6 in¬ 
dica che è realmente possibile progettare 
e costruire per uso elettrico un dispo¬ 
sitivo quale abbiamo descritto preceden¬ 
temente per analogia meccanica: nel 
centro di questa bilancia elettrica ve¬ 



diamo una batteria generante una cor¬ 
rente che vien diretta mediante due fili 
sul lato destro e sinistro della bilancia. 
Sul lato destro vediamo una resistenza 
calibrata R4 del valore di 10 Ohm, in¬ 
serita nei fili ed oltre a questa, un’altra 
marcata Rx, che supporremo di valore 
incognito, pur sapendo che vale in realtà 
10 Ohm. Sul lato sinistro troviamo una 
resistenza R2 di 10 Ohm e connessa a 
questa una terza resistenza Rv, adattata 
con un contatto strisciante, che permette 
di variare la quantità di resistenza da 
usare da 0 a 20 Ohm. Se abbiamo bi¬ 
sogno d’ottenere dallo strumento ima 
indicazione zero (il galvanometro indi¬ 
cante 0 già menzionato) sulla sommità 
di questa bilancia elettrica, per accor- 


C 



gerci quando l’equilibrio è raggiunto, 
dobbiamo variare i valori variabili fin¬ 
ché il cursore sulla resistenza resti di 
fronte al segno 10 Ohm: allora l’artificio 
è. completo. 

È molto facile comprendere questo 
fatto se teniamo presente che variando 
la posizione del cursore e quindi la 


resistenza Rv nel circuito, abbiamo mu¬ 
tato anche il valore o la quantità di 
corrente che scorre sul lato sinistro della 
bilancia. 


OiRCCT-REaDiNG scale 



Come si trova il valore esatto di Rx 

Tuttavia la bilancia non è il punto 
principale che abbiamo da considerare: 
invece noi stabiliamo il nostro esperi¬ 
mento allo scopo di determinare il va¬ 
lore in Ohm della resistenza Rx. 

Se consideriamo i valori della resisten¬ 
za ad entrambi i lati del nostro dispo¬ 
sitivo di misura, troveremo che la re¬ 
sistenza R2 (chiamata resistenza base 
per la sua somiglianza ai piatti della 
bilancia mercantile) ha un valore di 
10 Ohm e ricorderemo che abbiamo ag¬ 
giunto a questa resistenza, facendo va¬ 
riare Rv, una resistenza del valore di 
10 Ohm: così il valore totale della re¬ 
sistenza inscritta sul lato sinistro della 
bilancia risulta di 20 Ohm. 



Sappiamo altresì che la resistenza R4 
ha un valore di 10 Ohm e poiché ci è 
noto che possiamo ottenere l’equilibrio 
soltanto eguagliando le resistenze su en¬ 
trambi i lati della bilancia, possiamo 
facilmente concludere che il valore di 
Rx dev’essere parimenti di 10 Ohm, 
dunque 

20 — 10=10 Ohm 
oppure, con altra espressione, 

10 + 10=20 Ohm. 

L’esempio di cui sopria ci ha dimo¬ 
strato la possibilità di determinare il va¬ 
lore d’una resistenza mediante un ponte, 
ma non sappiamo come si arrivi effet¬ 
tivamente a questo risultato. Il primo 


passo nello scoprire il segreto del fun¬ 
zionamento della bilancia consiste nel 
ridurre il circuito della bilancia come 
mostra la fig. 1-6, in tal modo da otte¬ 
nere maggior semplicità. 

Il circuito semplificato della bilancia 
appare nella fig. 1-c: se lo paragoniamo, 
punto per punto, a quello esposto nella 
fig. 1-6, troveremo ch’essi sono assoluta¬ 
mente identici. 

Al fine di scoprire come opera in ef¬ 
fetti tale bilancia, ne costruiremo un’al¬ 
tra composta di tubi di vetro raccordati 



con tubicini di gomma, come si vede 
nella fig. 1 -d. Una corrente d’acqua scor¬ 
re secondo indicano le frecce, dal ser¬ 
batoio al tubo a T segnato a; a questo 
punto essa si divide in due rami, nel più 
basso dei quali scorre la minor corrente 
d’acqua da d a 6. Il scondo flusso nel 
ramo superiore, da c a 6 è collegato con 
un secondo tubo di vetro a T, 6, e così 
ritorna al serbatoio. 

È facile credere che l’acqua fluirà pa¬ 
rimenti dal terzo tubo e dal quarto c al 
tubo medio, che appare fornito d’una 
ruota d’acqua come indicatore di zero. 
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SOURCE OF AUDIO CURRENT 
(SUiZEffl 

Fig. 5. 


Se regoliamo le valvole V3 e V4 in mo¬ 
do che scorra più acqua attraverso il 
ramo a-d-b che attraverso il ramo supe¬ 
riore, la piccola ruota d’acqua girerà 
nella stessa direzione della lancetta del¬ 
l’orologio. 

Se restringiamo l’apertura delle val- 
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vole V3 e V4 aumentando le quantità 
per le valvole VI e V2, l’indicatore di 
zero ruoterà in direzione opposta. Qua¬ 
lora entrambe le sedi delle valvole siano 
regolate a lasciar passare quantità d’ac¬ 
qua assolutamente eguali, non incorrerà 
acqua attraverso il tubo centrale. 

La bilancia elettrica è un ponte. 

Press’a poco la stessa situazione è mo¬ 
strata nel sistema elettrico della fig. 4 -e 
(vedi anche fig. 1 -c), cioè finché la resi¬ 
stenza del ramo R 1 -R 2 è uguale alla re¬ 
sistenza del ramo R3-R4, nessuna cor¬ 
rente fluirà sopra il filo c-d che congiun¬ 
ge i due rami, ed il galvanometro inse¬ 
rito nel filo del ponte, segnerà dunque 
zero. 

L’esperienza descritta nell’ultimo pe¬ 
riodo è stata condensata nella seguente 
formula, importantissima per chi desi¬ 
dera costruire un ponte. L’indicatore mo¬ 
stra zero quando 

resistenza a-c resistenza a-d 


resistenza c-b resistenza d-b 
o in espressione semplificata: 

RI R3 

R2 R4 

Poiché la matematica è un soggetto 
generalmente non molto gradito, i mo¬ 
derni ponti elettrici sono forniti d’un 
lungo filo disteso indicato con b nella 
fig. 1, in luogo delle resistenze RI, R2 
che appaiono nella fig. 1 . Lungo questo 
singolo filo pesante a-b è fissata una 
scala graduata e sopra il filo a-b è at¬ 
taccato un contatto che può scivolare su 
ogni punto intermedio fra i terminali 
a > b. Il corsoio non solo stabilisce il 
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AUDIO CURRENT SOURCf 
(BUZZER) 

Fig. 6. 


contatto col filo a-b, ma anche trasporta 
un indicatore o indice che si muove sul¬ 
la scala calibrata. 

Accuratezza del ponte. 

A parte il fatto che ci sono molti al¬ 
tri mezzi per misurare una resistenza, 
quanto a precisione nessun altro con¬ 
gegno oltrepassa il circuito a ponte. Più 
esatta è la resistenza calibrata R4, più 
buono è il contatto del corsoio c, e mag¬ 
giore sarà l’accuratezza delle misure ese¬ 
guite, purché un solo e stesso galvano- 
metro sia usato per indicare lo zero. 


Giacché i galvanometri molto sensibili 
sono assai dispendiosi e non molto ro¬ 
busti, vengono spesso surrogati con me¬ 
no sensibili usati in congiungimento coi 
voltmetri a valvola (fig. 3). Per ottenere 
un’operazione stabile da tali voltmetri, 
sono essi stessi talvolta designati come 
circuito a ponte, come espone la fig. 4. 

Ponti a corrente alternata. 

Mentre i ponti descritti si possono 
usare soltanto per corrente continua, ci 
sono inoltre in uso molti ponti a cor¬ 
rente alternata, specialmente per deter¬ 
minare il valore d’un condensatore, di 
induttanza, di frequenza, ecc. Si noti 
che il principio dei ponti a corrente al¬ 
ternata è identico a quello dei ponti a 
corrente continua. 

Misura della capacità. — Per es., sup¬ 
poniamo che il circuito mostrato nella 
fig. 5, in cui un condensatore calibrato 
Cs è usato come tipo, sia inserito nel 
ponte attraverso i punti d e b; ed il 
condensatore Cx (di valore incognito) 
sia connesso ai punti terminali a e b. 

Poiché ci serviamo per la misura di 
dispositivi a corrente alternata, una sor¬ 
gente a corrente continua, per esempio 
una batteria, non è naturalmente adatta; 
si può applicare invece un tubo oscilla¬ 
tore o, di solito, una cicalina ad alta im¬ 
pedenza che genera un netto tono di 
audiofrequenza. Non essendovi applicata 
corrente continua, in luogo del galva¬ 
nometro si ricorre in qualche caso ad 
un altro indicatore di zero sensibile alla 
corrente alternata, ordinariamente una 
cuffia di grande sensibilità. 

Misura dell’induttanza. — La fig. 6 
mostra un ponte per la misura dell’in¬ 
duttanza, la cui struttura è all’incirca 
la stessa usata per il ponte a capacità, 
tranne che s’inserisce un’induttanza ca¬ 
librata tipo Ls tra i punti d e b, men¬ 
tre l’induttanza incognita LX va connessa 
ai punto terminali congiunti ai punti 
a e d. In entrambi i ponti, il corsoio 
si muove lungo l’apposito filo a-b, fin¬ 
ché non si ode più alcun tono nella 
cuffia. 

Usi secondari del ponte. 

Il circuito a ponte c ad esempio un 
ottimo agente per neutralizzare due cir¬ 
cuiti radioelettrici adiacenti. Il princi¬ 
pio del ponte si applica altresì per as¬ 
sicurare vari effetti compensanti nei cir¬ 
cuiti, nonché come fattore principale nei 
circuiti riflessi ed in certi collegamenti 
di supereterodine. Quest’ultimo esempio 
è una eccellente illustrazione della com¬ 
plessa ed importante natura del princi¬ 
pio della bilancia. Se la bilancia non è 
tenuta in ordine, noi non otterremo la 
corretta quantità della merce volata: al¬ 
lora si dice comunemente che la bilan¬ 
cia è folle. Il principio della bilaucia è 
dunque di grande importanza: esso go¬ 
verna un apparecchio semplicissimo, ina 
per quanto strano possa sembrare, più 
semplice è l’apparato, più difficile rie¬ 
sce ravvisare il principio della bilancia. 


TOUTE LA RADIO 1936 

LA VALVOLA RELAIS 0 THYRA- 
TRON. 

Le applicazioni del Thiratron 
sono numerosissime e molto varie : 
televisione, regolatori di tempera¬ 
tura, di velocità, di pressione, di 
tensione, convertitori di energia 
elettrica ecc. ecc. Ciononostante, 
questa valvola è poco conosciuta. 
Crediamo quindi utile riportare 
questo articolo, dovuto ad un 
grande specialista francese : Ber¬ 
nard Ktval. 

La caratteristica di un relais è, come 
è noto, quella di provocare un fenomeno 
locale intensissimo per mezzo di una de¬ 
bole eccitazione esterna, o, in altri ter¬ 
mini, comandare grandi sorgenti di ener¬ 
gia per mezzo di un segnale di debole 
intensità. 

La valvola triodo normale ha tali ca¬ 
ratteristiche. Le deboli tensioni applicate 
alla griglia, che è posta vicino al fila- 
mento^emanatore di elettroni, hanno una 
grandissima influenza su l’intensità del 
flusso elettronico uscente dal filamento 
che dopo avere attraversato le fini ma¬ 
glie della griglia è attratto dalla placca. 

Un debole apporto di energia agente 
nel circuito della griglia provoca enormi 
variazioni di energia nel circuito di plac¬ 
ca, ma evidentemente a scapito dell’e¬ 
nergia locale fornita dall’alimentazione. 

Nel bulbo di una valvola triodo ordi¬ 
naria esiste un vuoto spinto il più possi¬ 
bile. La corrente ricevuta dalla placca è 



Fig. 1. 

una corrente composta unicamente di 
elettroni emessi dal filamento. La sua in¬ 
tensità è dunque limitata dal potere di 
emissione del filamento e per l’accumo- 
lo di elettroni intorno al filamento stes¬ 
so che formano quel che si usa chia¬ 
mare « la carica spaziale ». 

Questa nube elettronica, sviluppata dal 
filamento, si oppone all’uscita di nuovi 
elettroni e tende cosi a diminuire l’in¬ 
tensità della corrente nel circuito della 
placca. 

Si può facilmente, in certe condizioni, 
riferirsi ad un fenomeno che permette 
l’amplificazione di correnti a l’interno 
della valvola neutralizzando la carica spa¬ 
ziale. 

E questo il fenomeno d ’ionizzazione, 
che consiste nel fatto che una molecola 
neutra che perde un elettrone diventa un 
ione positivo. 
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Per provocare l’ionizzazione non si fa 
il vuoto completo nella valvola, ma vi si 
lascia una piccola parte di gas. Gli elet¬ 
troni emessi del filamento incandescente 
e spinti nel campo esistente fra que¬ 
sto o la placca urtano nel loro percorso 
le molecole neutre. Si producono in se¬ 
guito a questa collisione elettroni sup¬ 
plementari che vanno ad aggiungersi a 
quelli che vanno verso la placca, e degli 
ioni positivi che si precipitano sul fila¬ 
mento. È chiaro che gli ioni positivi an¬ 
nullano l’effetto delle nube elettronica 


l’azione della tensione di placca por il 
tempo necessario alla sparizione dell'io¬ 
nizzazione (circa 1:1000 di secondo). 

Quando la tensione di placca è alter¬ 
nata, la griglia esercita a sua azione di 




Fig. 2. 


che attornia il filamento. Cosicché il fe¬ 
nomeno della ionizzazione nel gas ci per¬ 
mette di ottenere due cose in una volta: 

1 ° aumentare la corrente; 2 ° sopprime¬ 
re l’effetto della carica spaziale. 

Nel Thyratron, è proprio questo feno¬ 
meno di ionizzazione nel gas che si sfrut- 





Fig. 3. 


ta. Nella maggior parte dei casi queste 
valvole sono riempite di un gas o di un 
vapore: più spesso è vapore di mercurio 
fornito da una goccia di tale metallo po¬ 
sta in basso nella valvola. 

La differenza essenziale tra il funzio¬ 
namento di un Thiratron e quello di 
un comune triodo, è che nel primo 
la griglia comanda solo lo smorzamento 
dell’arco, ma non è alta ad interromper¬ 
lo: per ottenere ciò bisogna sopprimere 


comando durante ciascuna alternanza ne¬ 
gativa. 

Il catodo del Thyratron. 

L’assenza della carica spaziale permet¬ 
te d’estrarre gli elettroni stessi dalle pro¬ 
fonde cavità praticate nel catodo. Esso 
può esser costruito in maniera speciale 
per avere una superficie d’emissione ele¬ 
vatissima ed esser calorifuga per mezzo 
di apposito schermo. 

Il catodo a riscaldamento indiretto 
comprende un filamento riscaldante A e 
dei settori B destinati a ricevere la so¬ 
stanza emettitrice di elettroni. 

L’assieme è posto in un cilindro C di 
nichelio lucido che ha la funzione di 
calorifugo. 

Il funzionamento dei Thiratron a va¬ 
pori di mercurio dipende molto dalla 
temperatura ambiente, a differenza dei 
Thyratron ripieni di gas rari. 

Le varie categorie 
di Thyratron. 

Le caratteristiche dei Thyratron dipen¬ 
dono essenzialmente dalla forma della 
griglia. Vi sono anche dei Thyratron bi- 
griglia. 

L’una delle griglia è usata come gri¬ 



glia di controllo, l’altra funziona come 
griglia schermo per impedire l’emissione 
secondaria della prima e per diminuire 
la capacità tra gli elettroni. 

I Thiratron a una sola griglia si pos¬ 
sono classificare in due categorie: 1 ° a 


caratteristica negativa; 2 ° a caratteristica 
positiva. 

Nel primo caso per impedire lo smor¬ 
zamento dell’arco bisogna portare la gri¬ 
glia ad un certo potenziale negativo. L’ar¬ 
co di smorza quando la griglia è unita al 
catodo, nel secondo caso perchè l’arco si 
smorzi, bisogna che la griglia sia portata 
ad un certo potenziale positivo ; non si 
smorza quando la griglia è unita al ca¬ 
todo. 



Fig. 6 . 


F unzionamento. 

Abbiamo visto più sopra, che la gri¬ 
glia comanda solamente lo smorzamento 
dell’arco tra il catodo e l’anodo, ma che 
una volta ciò avvenuto essa non ha più 
alcuna azione e che per arrestare l’arco 
bisogna sopprimere, per un certo tempo, 
la tensione di placca. 



A ciascuna tensione data alla placca, 
corrisponde un certo valore critico di po¬ 
tenziale di griglia, al disopra del quale 
l’arco non si smorza. 

Quando la tensione di placca è alter¬ 
nata, ogni mezzo periodo negativo l’arco 
si trova interrotto e la griglia riprende la 
sua azione. 

Lo smorzamento dell’arco si può rego¬ 
lare al momento voluto, facendolo va¬ 
riare quando il potenziale di griglia su- 
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pera il suo valore critico. In questo mo¬ 
do si può far variare a volontà il valore 
medio della corrente di placca. 

a) Tensione della griglia in continua. 

Nella figura 2 la tensione di placca è 
rappresentala dalle sinussoide 1, la ten¬ 
sione critica della griglia della curva a 
puntini 2, la tensione continua di griglia 
dalla retta B. L’arco si smorza nel punto 
dove la retta 3 taglia la curva 2, che 
corrisponde al punto A sulla caratteri- 
sica della corrente, di placca. 

Lo smorzamento avviene in seguito in 
B. Questo continua per il tempo corri¬ 
spondente alla zona tratteggiata e l’in¬ 


tensità media nel circuito di utilizzazio¬ 
ne è data dall’ordinata media di detta 
area tratteggiata. 

b) Tensione della griglia in alternata. 

La griglia è alimentata da una tensione 
alternata della stessa frequenza di quella 
che esiste nel circuito anodico, facendo 
variare la fase della tensione di griglia 
in rapporto a quella della tensione del¬ 
l’anodo si varia l’istante d’innesco. 

Nella fig. 3 sono segnati 3 casi di uti¬ 
lizzazione : 

A) La tensione di griglia è in opposi¬ 
zione con la tensione dell’anodo. 

B) Le due tensioni sono sfasate di 90°. 

C) Le due tensioni sono in fase. 


La tensione e l’intensità di corrente 
utili sono proporzionali alle aree trat¬ 
teggiate e variano dallo zero ad un certo 
valore massimo, quando lo sfasamento 
passa da 180° a 0°. 

Qualche utilizzazione. 

L’applicazione più semplice dei Thi- 
ratron consiste nel loro uso come relais. 
Nella figura 4 è rappresentato un mon¬ 
taggio con una cellula fotoeletricta. Nella 
stessa maniera il Thiralron può esser po¬ 
sto al seguito di una valvola radio. Vedi 
figura 5. 

Trasformazione di corrente continua 
in alternata - fig. 6. 

Raddrizzatrice di corrente - fig. 7, ecc. 



Ricevitore bivalvolare 
per batterie 

Ricevitore semplicissimo 
per la ricezione della 
locale utilizzante una 
doppia valvola come am- 
pfificatrice di B. F. e 
finale. 


Schemi industriali per radiomeccanici 


«SIRENA» della Waltr Radio 


È un apparecchio cupereterodina, onde 
medie e corte, a quattro valvole più una. 
L’accoppiamento con l’aereo avviene per 
le onde medie attraverso un filtro di ban¬ 


te sono: una 6A7 come convertitrice di 
frequenza; una 78 come amplilicatrice a 
media frequenza; una 75 come diodo 
triodo di rivelazione ed amplificazione; 


nata dalla caduta di potenziale attraverso 
una resistenza comune inserita tra la mas¬ 
sa ed il ritorno dell’alta tensione di ali¬ 
mentazione. Tale resistenza è attraver¬ 
sata dalla corrente anodica di tutte le val¬ 
vole: l’interruzione di essa determina 
perciò l’assenza di tensione alle placche 



da, per cui i condensatori variabili di 
sintonia sbno tre. L’accoppiamento per 
le onde corte avviene invece facendo fun¬ 
zionare l’induttanza di griglia pilota del¬ 
la valvola convertitrice come un auto- 
trasformatore. 

L’allineamento dell’oscillatore interno 
per le onde medie avviene per mezzo 
del sistema del padding. Le valvole usa- 


una 41 come amplificatrice di potenza ; 
una 80 come raddrizzatrice di alimen¬ 
tazione. 

La regolazione della sensibilità è ot¬ 
tenuta per mezzo della corrente di rive¬ 
lazione (e per aumentare l’effetto le due 
placchette diodiche sono collegate in pa¬ 
rallelo). 

La polarizzazione della 41 è determi- 


di tutte le valvole ed eventualmente il 
corto circuito del primo condensatore 
elettrolitico di livellamento per sovraten¬ 
sione. 

Il volume radio e fono è regolato dallo 
stesso potenziometro di 500.000 Ohm; la 
tonalità è regolata da un potenziometro 
di 500.000 Ohm. Entrambi sono a va¬ 
riazione logaritmica. 
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HoiùUaùa Ihdusiùaic 


La S. A. Philips ha pubblicato un 
nuovo listino-catalogo contenente caratte¬ 
ristiche e prezzi di tutte le valvole ter¬ 
moioniche amplifìcatrici e raddrizzatri¬ 
ci (nonché dei tubi regolatori di eorren- 


II listino, edito con buona veste tipo¬ 
grafica, porta tutti i dati caratteristici 
ed una completa nomenclatura e figura¬ 
zione illustrativa degli zoccoli e degli 
elettrodi. 


nuove valvole a corrente alternata, oltre 
nello soccolo a contatti laterali, consiste 
nel breve periodo di tempo richiesto per 
il normale riscaldamento del catodo, pe¬ 
riodo che non oltrepassa i 15 secondi 


a a 



le e dei tubi a raggi catodici, attualmente 
-da essa fabbricati). 

È da notarsi la serie a 4 Volta con 
catodo a riscaldamento rapido (15 se¬ 
condi circa) con zoccolo a contatti late¬ 
rali, e la serie speciale per auto-radio. 



Pertanto tale edizione servirà molto 
bene anche al professionista e al dilet¬ 
tante autocostruttore. 

Valvole con catodo a riscaldamento 
rapido e zoccolo normalizzato. 

La caratteristica precipua di queste 




circa. 

Diamo qui alcuni dati desunti dal li¬ 
stino Philips e concernenti i più interes¬ 
santi tipi di queste valvole, e la figu¬ 
razione degli elettrodi e loro collegamen¬ 
to ai contatti degli zoccoli. 


Deno¬ 

minazione 

Tipo 

della valvola 

Zoc¬ 

colo 

') 

Accensione 

Ten¬ 

sione 

ano¬ 

dica 

Va max 

Volt 

Cor¬ 

rente 

ano¬ 

dica 

la 

in A 

Ten¬ 

sione 

negativa 

di 

griglia 

Vgi 

Volt 

Ten¬ 

sione 

della 

griglia 

schermo 

Vg, 

Volt 

Cor¬ 

rente 

della 

griglia 

schermo 

Hi 

raA 

Ten¬ 

sione 

della 

griglia 

3 (e 5) 

v g3 y 

Volt 

Ten¬ 

sione 

della 

griglia 

4 

Vg* 

Volt 

Pen¬ 

denza 

mas¬ 

sima 

^max 

mA/V 

Pen. 

denza 

nor¬ 
male 
^norra 
m A V 

Coeffi¬ 

ciente 

di 

atnplifij 

cazione 

g 

Ri- 

scalda¬ 

mento 

Ten- 

sione 

Volt 

Cor¬ 

rente 

Amp. 

WE 32 

Octodo 

P35 

(28) 

indir. 

4,0 

ca. 0,65 

. J250 

1,6 

<0,015 

ca. —1,5 

90 

2,0 «) 

70 

ca. —1,5 
—25 

- 

0,6 -’) 
<0.,U02 

— 

WE 33 

Pentodo A. F. 
Selectodo 

P30 

(25) 

indir. 

4,0 

ca. 0,65 

250 

8,0 

<0,015 

ca. —3,0 
—55 

100 

2,6 

0 

- 

2,8 

1,8 

<0,002 

2200 

WE 34 

Pentodo A. F. 

P30 

(25) 

indir. 

4,0 

ca. 0,65 

250 

3,0 

ca.—2,0 

100 

1,1 

0 

- 

2,4 

2,1 

4000 

WE 35 

Pentodo Finale 
Acc. Diretta 

P32 

(23) 

dir. 

4,0 

ca, ] ,1 

250 

36 

ca. —15 

aso 

- 

- 

- 

- 

2.8 

__ 

WE 36 

Duodiodo 

V24 

(35) 

indir. 

4,0 

ca. 0,65 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

WE 37 

Duodiodo-Triodo 

P30 

(22) 

indir. 

4,0 

ca. 0,65 

250 

4,0 

ca.—7,0 

- 

- 

- 

- 

3,6 

2,0 

27 

WE 38 

Pentodo Finale 
Acc. Indiretta 

P32 

(24) 

indir. 

4.0 

ca, 1,75 

250 

36 

ca.—6 

250 

5 

- 

- 

9,5 

- 

— 

WE 39 

Triodo 

P30 
(21) , 

indir. 

4.0 

ca 0,65 

250 

6,0 

ca. — 5,5 

- 

- 

- 


3,5 

2.5 

30 


Nuova produzione di radioricevitori plesso a bassa frequenza secondo specia¬ 
li criteri. 


Lo scrivente, ancora diversi mesi fa, 
ebbe il piacere di visitare il laboratorio 
della S, A. IMCA-RADIO di Alessandria 
e potè fin d’allora convincersi dell’ampio 
concetto che informava l’attività di que¬ 
sta nuova organizzazione produttiva, co¬ 
me del resto i fatti oggi dimostrano. 

L’attività dell’Imca-Radio è indirizzata 
più che altro alla creazione e produzione 
industriale di apparecchi di alta classe, 


destinati a quella cerchia di amatori che 
soprattutto desiderano un apparecchio 
che’ permetta ricezioni perfette come se¬ 
lettività e come musicalità. 

Tale intento, come lo scrivente ha po¬ 
tuto accertarsi da un recente esame del 
funzionamento di un apparecchio « I.F. 
65 », è stato mirabilmente raggiunto con 
la selettività a diagramma veramente ret¬ 
tangolare e con la realizzazione del coni¬ 


Dall’esame tecnico abbiamo rilevato 
caratteristiche veramente importanti e 
tali da indurci a comunicarle ai nostri 
lettori. 

Anzitutto si nota una eccezionale effi 
cada del CAV sulle tre gamme (OC, OM, 
OL) immediatamente rilevabile nella ri¬ 
cerca delle stazioni in pieno giorno e 
tale da consentire una ricezinoe costante 
anche sulle onde corte, ove generalmente 
il CAV attenua la sua azione. 
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La sensibilità è poi altissima in quan¬ 
to è stata possibile, nell’attuale sfavore¬ 
vole stagione, la buona ricezione in OM 
e OL e di giorno, da trasmettitori lontani 
che normalmente non sono ricevibili. In 
onde corte poi la ricezione avvenne con 
estrema nitidezza e potenza accompagna¬ 
ta da una grande facilità di sintonizza¬ 
zione. 

È ^pertanto evidente che un tale com¬ 
plesso di realizzazioni ne consente l’uso 
pressoché in ogni aumento: questi risul¬ 
tati si spiegano, oltre che per lo scrupolo 
nella messa a punto, anche per l’impiego 
razionale di materiali a minima perdita, 
per un felice equilibrio dei valori ed 
un montaggio accuratissimo. 

Aggiungiamo che la musicalità è ottima 


essendo rese in modo superiore le note 
basse. 

Altro particolare degno di essere se¬ 
gnalato è costituito dalla soppressione de! 
rumore di fondo, sicché diventa piacevole 
l’ascolto con la cuffia da apposita presa, 
quando la sonorità del dinamico potreb¬ 
be recare disturbo. 

La potenza acustica ottenuta, molto 
superiore a quanto è lecito supporre dal¬ 
la valvola finale, costituisce un punto in¬ 
teressante ed è evidente che la bassa fre¬ 
quenza è progettata in modo speciale. 

Il ricevitore in argomento fa uso del¬ 
le seguenti valvole : 

una 78 preamplificatrice in alta fre¬ 
quenza, una 6A7, una seconda 78 in 
media frequenza, una 2A6 seguita da 
una 2A5 ed infine una 80. 


AEREI CENTRALIZZATI 


Nel numero 11 della nostra ri¬ 
vista pubblicammo una memoria 
del sig. Righetti su « Gli aerei 
schermati e centralizzati » che de¬ 
stò interesse nelle cerchia dei ra- 
dioistallatori. Troviamo ora nella 
rivista « Funk » del giugno u. s. 
una nota riguardante la stessa ma¬ 
teria. La riportiamo in sunto per 
tutti coloro che si sono interessati 
a un argomento che è già di gran¬ 
de attualità. 

È da parecchio tempo che si fanno de¬ 
gli esperimenti allo scopo di fornire ai 
radio abbonati l’energia pura e suffi¬ 
ciente per l’uso dei loro apparecchi radio 



Fig. 2. 


analogamente come avviene per gli im¬ 
pianti di luce, gas, riscaldamento o per 
scopi industriali. 


Simili esperimenti hanno già condotto 
a buoni risultati in Olanda a Haag, e 
non si vede la ragione perchè per le nuo¬ 
ve costruzioni di stabili non si debba 
mettere in attuazione una cosi detta an¬ 
tenna comune. 

Il problema è stato risolto anche da 
una casa tedesca. 


SEM 904 BES 164 



Fig. 1. 


Grazie agli speciali dispositivi, che per 
la ristrettezza di spazio e perchè già da 
noi resi noti non potranno qui essere 
descritti, ciascun inquilino potrà sentire 
differenti stazioni in relazione alla capa¬ 
cità del suo apparecchio senza che le 
sue audizioni possano in alcun modo in¬ 
fluenzare o turbare quelle di un altro 
inquilino. La distribuzione dell’energia 
avviene in modo che anche nelle ore 
dell’utilizzazione massima esiste, a dispo¬ 
sizione di ciascun inquilino, la tensione 


dell’aereo occorrente al proprio appa¬ 
recchio. 

La fig. 1 rappresenta il circuito del¬ 
l’amplificatore ad alta frequenza con il 
doppio accoppiamento a resistenza, men¬ 
tre nella fig. 2 si vede l’amplificatore 
aperto ; esso è collegato all’aereo per 
mezzo d’un cavo schermato in modo 
identico come un comune ricevitore ed 
è collocato sul tetto o meglio ancora in 
una apposita cabina. 

La distribubzbione dell’energia avvie¬ 
ne secondo lo schema della fig. 3. 



La fig. 4 indica come sono costruite 
spine e prese. 

L’impianto potrà servire n. 35 utenti 
con i complessivi 300 metri di condut¬ 
tura. 

L’esecuzione dell’impianto è stata pro¬ 
vata nei minimi particolari e l’idea stes¬ 
sa ci appare molto lusinghiera e piace¬ 
vole. Secondo le previsioni nel prossimo 

vtm 

Verstàrker <JÌHteHHcnsUdicr 



futuro non ci saranno più degli apparec¬ 
chi senza la presa per l’aereo comune 
per ogni stabile, ad uso di ogni inqui¬ 
lino. 


Vi è un modo molto semplice per 
dimostrare il proprio attaccamen¬ 
to alla Rivista. Mostrarla ai cono¬ 
scenti che si occupano di Radio ! 


Rag. MARIO' BE1RARDI - ROMA 

VIA FLAMINIA, 19 
Rappresentante con deposito per Roma e Lazio 

UNDA RADIO - WATT RADIO - S.A. LESA - COMPAGNIA GENERALE RADIOFONICA 

VALVOLE FIVRE. R. C. A., ARCTURUS 

S’ inviano listini o cataloghi gratis et richiesta. 
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delle principali stazioni Radiofoniche Europee ad onde medie e lunghe - Suddivise per stato 


Stato 

Khz 

Mt 

Stazione 



Kw 

Italia . 

. 1357 

221,1 

Bari II ... - 

Milano II 

Torino II . . . 



0,2 


1258 

238,5 

Roma III 



i 


1222 

245,5 

Trieste .... 



10 


IMO 

263,2 

Torino 1 . 



7 


1104 

271,7 

Napoli .... 



1,5 


1059 

283,3 

Bari I 



10 


986 

304,3 

Genova .... 



10 


814 

368,6 

Milano I 



50 


713 

420,8 

Roma I . 



50 


610 

491,8 

Firenze .... 



20 


610 

531,0 

Palermo .... 



3 


536 

559,7 

Bolzano .... 



1 

Algeria . . . . 

. 941 

318,8 

Algeri .... 



12 

A ustria . . . . 

. 1348 

222,6 

Salisburgo . . . 



0,5 


1294 

231,8 

Klagenfurt . . - 



4,2 


1294 

231,8 

Linz. 



0,5 


886 

338,6 

Gratz. 



7 


592 

506,8 

Vienna .... 



120 


519 

578 

Innsbruk . . 



i 

Belgio . . . . 

. 620 

483,9 

Bruxelles I 



15 

932 

321,9 

Bruxelles 11 . . 



15 

Cecoslovacchia 

. 1204 

249,2 

Praga II ... 



5 


1158 

259,2 

Kosiee .... 



2,6 


1113 

269,5 

Morawska Ostr. . 



11,2 


1004 

298,8 

Bratislavia 



13,5 


922 

325,4 

Brno. 



32 


638 

470,2 

Praga I . . . . 



120 

Danimarca . 

. 1176 

255,1 

Copenaghen 



10 


238 

1261 

Kalundborg . . 



60 

Danzica . . . . 

. 1303 

230,2 

Danzica ..... 



0,5 

Egitto . . . 

. 620 

483,9 

Cairo .... 



20 

Estonia . . . . 

. 731 

410,4 

Talliti .... 



20 

Finlandia 

. 895 

335,2 

Helsjnski . . . 



10 


166 

1807 

Zalbi .... 



40 

Francia . . . . 

. 1456 

206 

Parigi T.E. . . 



5 


1393 

215,4 

Lione .... 



25 


1348 

222,6 

Ile de France . . 



2 


1339 

224 

Montpellier . . 



5 


1249 

240,2 

Nizza S. les P. . 



2 


1213 

2473 

Lilla P.T.T. . . 



60 


1185 

253,2 

Nizza P.T.T. . . 



25 


1113 

269,5 

R. Normandia 



10 


1077 

278,6 

Bordeaux L. . 



30 


1068 

280,9 

Parigi R. Città . 



0,8 


1040 

288,5 

Rennes P.T.T. 



40 


959 

312,8 

Parigi .... 



60 


913 

328.6 

Tolosa .... 



60 


895 

335,2 

Limoges P.T.T. . 



0,5 


859 

349,2 

Strasburgo . . . 



100 


776 

386,6 

Tolosa P.T.T. . . 



2 


749 

404,5 

Mars P.T.T. . . 



5 


695 

463 

Parigi P.T.T. . . 



120 


648 

463 

Lyon le Dona . . 



100 


583 

1648 

Parigi .... 



80 

Germania . . 

. 1348 

222,6 

Koenigsterg 



2 


1330 

2256 

Hannover . . . 



2 




Brema .... 



2 




Heusburg 



2 



236,8 

Norimberga . . 



2 



243,7 

Gleiwitz .... 



5 


1195 

251 

Keiserslant . 



0,5 




Friburgo 



5 




Colleusa .... 



2 




Cassel .... 



0,5 




Treviri .... 



2 




Francoforte 



25 


1031 

291 

Heils-koen . . . 



100 


950 

315,8 

Breslavia 



100 


904 

331,9 

Amburgo 



100 


841 

356,7 

Berlino .... 



100 


783 

382,2 

Lipsia .... 



120 


740 

405,4 

Monaco .... 



100 


658 

455,9 

Colonia .... 



17 


574 

522,6 

Stoccarda . . . 



100 


191 

1571 

Koenigsw. 



60 


Stato 

Khz 

Mt 

Stazione 



Kw 

Inghilterra . . . 

. 1285 

233,5 

Aberdeen 



1 


1149 

261,1 

Londra .... 



20 


1122 

267,4 

Newcastel . . . 



1 


1050 

285,7 

Scottish N. R. . 



20 


1013 

296,2 

Miderland 



50 


877 

342,1 

Londra Reg. . . 



50 


801 

373,1 

West Reg. . . . 



50 


767 

391,1 

Scottisk Reg. . . 



50 


668 

449,1 

North. Reg. 



50 


200 

1500 

Dratwich . . . 



150 

Irlanda .... 

. 565 

531 

Atblone .... 



60 


977 

307,1 

Belfast .... 



1 

Islanda .... 

. 208 

1442 

Reyjavik 



16 

Jugoslavia . . . 

. 1086 

276,2 

Zagabria 



0,7 


686 

437,3 

Belgrado . . . 



5,2 


527 

569,3 

Lubiana .... 



5 

Lettonia .... 

. 1258 

238,5 

Kuldinga . . . 



10 


1104 

271,7 

Modavia . . . 



50 


583 

514,6 

Riga. 



15 

Lituania .... 

. 155 

1935 

Kaunas .... 



7 

Lussemburgo 

. 230 

1304 

Lussemburgo 



150 

Marocco .... 

. 601 

499,2 

Rabat - - - 



25 

Norvegia - . . 

. 850 

352,9 

Bergen .... 



1 


629 

476,9 

Trondealg . - 



20 


510,5 

587,7 

Hamar .... 



0,7 


260 

1154 

Oslo. 



60 

Olanda .... 

. 995 

301,5 

Wilversum II . 



60 


160 

1875 

Wilsersum I 



150 

Polonia .... 

. 1022 

293,5 

Cracovia 



2 


986 

304,3 

Torum .... 



24 


863 

345,6 

Potznam .... 



16 


795 

377,4 

Zeopoli .... 



15 


758 

395,8 

ivatovice . . . 



12 


536 

559,7 

Vilno. 



16 


224 

1339 

Varsavia .... 



120 

Portogallo . . . 

. 629 

476,9 

Lisbona .... 



20 

Romania 

. 823 

364,5 

Bucarest .... 



12 


160 

1875 

Brasow .... 



150 

Russia ( U.R.S.S .) 

. 1068 

280,9 

Tiraspol .... 



4 

968 

309,9 

Odessa .... 



10 


359 

349,2 

Sebastopoli 



10 


832 

360,6 

Mosca. 



120 


776 

386,6 

Stallingrado - - 



10 


722 

415,5 

Kiew. 



36 


401 

748 

Mosca III 



100 


355 

845 

Rostof .... 



20 


271 

1007 

Mosca II ... 



100 


245 

1224 

Leningrado . 



100 


232 

1293 

Warkow .... 



20 


208 

1442 

Minsk .... 



35 


174 

1724 

Mosca I . 



500 

Spagna .... 

. 1258 

238,5 

S. Sebastiano . ; 



3 

1095 

274 

Madrid .... 



7 


3022 

293,5 

Barcellona . . . 



3 


850 

252,9 

Valencia . . . 



1,5 


795 

377,4 

Marcellona . 



5 


731 

450,4 

Siviglia .... 



1,5 

Svezia .... 

. 1402 

214 

Umea . . - . . - 



1 


1312 

228,7 

Malmò .... 



1,25 


1131 

265,3 

Hòrby .... 



10 


1086 

276,2 

Fallum .... 



2 


941 

318,8 

Goteborg . . . 



10 


704 

426,1 

Stoccolma 



55 


611 

499,2 

Sundswal 



10 


216 

1389 

Motala .... 



150 

Svizzera .... 

. 1378 

218,2 

Basilea .... 



0,5 


1378 

218,2 

Berna .... 



95 


1167 

257,1 

Monte Ceneri . . 



25 


677 

443,1 

Sottens .... 



25 


556 

539,6 

Beromunster 



100 

T urchia .... 

. 187,5 

1600 

Istambul . . . 



5 

Ungheria . . . 

. 1122 

267,4 

Nyiregykaza . . 



6.25 


546 

549,5 

Budapest 1 



120 


359,5 

834,5 

Budapest II . . 



20 
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Confidenze al radiofilo 


3618. - Abb. 2633 - Genova Sestri. — 
Le possiamo indicare i libri : « Eliote¬ 
rapia artificiale » di Matteucci ; oppure : 
« Roengen tecnica ». Sono due manuali 
Hoepli, il primo costa L. 36,— e il se¬ 
condo L. 20,—. 

★ 

3619. - Bevilacqua Giuseppe - Gobi- 
zia. — Può usare con soddisfacente ren¬ 
dimento la D.T.3, o la E444, al posto 
della D.T.4 purché cambi, naturalmente, 
lo zoccolo portavalvola. Le due prime 
valvole infatti sono a unico diodo e te¬ 
trodo, mentre la D.T.4, sostanzialmente 
uguale, ha un diodo separato per la re¬ 
golazione automatica della sensibilità. 

Il circuito quindi dovrà essere modi¬ 
ficato come in fig. 3619; la resistenza 
della AK1 dovrà essere di 800 Ohm, an¬ 
ziché degli attuali 300 Ohm. 

* 

3620. - P. M. Gjoka - Scutabi. — Si 
può certamente ottenere un ulteriore mi¬ 
glioramento aggiungendo una valvola 
amplificatrice a bassa frequenza ed even¬ 
tualmente rivedendo gli avvolgimenti ad 
alta frequenza. Se desidera uno schema 
illustrante questa modificazione e i re¬ 
lativi schiarimenti voglia cortesemente 
farne richiesta, elencando il materiale 
che attualmente dispone ed inviando la 
prescritta tassa schemi. 

■k 

3621. - Abb. 3245 - Palermo. — Do¬ 
vendo sostituire una 2A6 con una 2B7, 
non so con certezza come collegare la 
griglia-schermo di detta valvola e se gli 
altri attacchi restino tali e quali. 

La griglia-schermo della 2B7 deve es¬ 
sere collegata a massa attraverso un con¬ 
densatore di 0,1 mF. alla massima ten¬ 
sione anodica attraverso una resistenza 
di 1 megaohm; gli altri collegamenti re¬ 
stano tali e quali. La resistenza anodica 
però deve essere di 100.000 Ohm; la re¬ 
sistenza catodica non deve superare i 
3000 Ohm. 

La sostituzione di valvole a 2,5 Volta 
con valvole corrispondenti a 6,5 Volta 
comporta la sola modifica riguardante la 
accensione dei riscaldatori. 

Le induttanze dell’oscillatore pubbli¬ 
cato a pag. 365 del n. 11 del corrente 
anno restano le stesse anche con un con¬ 
densatore di 500 cm. anziché uno di 
400 ; la differenza che potrà avvenire 
consiste in un leggero ingrandimento 
del campo di frequenze. 

* 

3622. - Abb. 2245 - Roveda. — Nella 
« S.E. 103 » è consigliabile sostituire al¬ 
la bigriglia oscillatrice-modulatrice l'ep- 


Questa rubrica è a disposi¬ 
zione di tutti i lettori, pur¬ 
ché le loro domande, brevi 
e chiare, riguardino appa¬ 
recchi da noi descritti. Ogni 
richiesta deve essere accom¬ 
pagnata da 3 lire in franco¬ 
bolli. Desiderando sollecita 
risposta per lettera, inviare 
lire 7,50. 

Agli abbonati si risponde 
gratuitamente su questa ru¬ 
brica. Per le risposte a mez¬ 
zo lettera, essi debbono uni¬ 
formarsi alla tariffa specia¬ 
le per gli abbonati che é di 
lire cinque. 

Desiderando schemi specia¬ 
li, ovvero consigli riguardan¬ 
ti apparecchi descritti da al¬ 
tre Riviste, L. 20 ; per gli 
abbonati L. 12. 


lodo convertitore 1A6 come nella « C. 
M. 124 »? Quali sono le sue caratteri¬ 
stiche?. 

L’eptodo è una valvola creata apposi¬ 
tamente per funzionare come oscillatrice- 
modulatrice e quindi offre rispetto ad 
una comune bigriglia notevoli vantaggi, 
tra cui maggiore stabilità di funziona¬ 
mento e maggior rendimento. 

Le caratteristiche della 1A6 sono le 
seguenti: tensione al filamento 2 Volta; 
corrente al filamento 0,06 Ampère ; ten¬ 
sione alla placca principale (mass.) 180 
Volta; corrente di placca 1,3 mA.; ten¬ 
sione alla placca oscillatrice 135 Volta; 
corrente placca oscillatrice 2,3 mA.; ten¬ 
sione alla griglia-schehrmo 67,5 Volta; 
tensione di griglia pilota —3 Volta. 

Per la sostituzione non crediamo oc¬ 
corrano delle modifiche nei circuiti del¬ 
la bobina oscillatrice e del trasformaore 
di filtro; la prova però può suggerire 
eventuali cambiamenti in qualche detta¬ 
glio. Le connessioni allo zoccolo della 
1A6 (viste di sotto) sono visibili a pa¬ 
gina 332 del n. 10 della Rivista. 


Radio Arduino 

TORINO 

VIA SANTA TERESA, 1 e 3 


Il più vasto assortimento 
di parti staccate, access- 
sori, minuteria radio per 
fabbricanti e rivenditori. 

(Richiedetpci il nuovo catalogo illustrato 1936 
n. 28 dietro invio di L. 0,50 in francobolli ) 


3623. - Abbo. 2611 ■ S. Stefano di Ca- 
mastba. — Se la prerogativa essenziale 
di una valvola è quella di lasciare pas¬ 
sare le correnti unicamente in una sola 
direzione, perchè impiegandola come am¬ 
plificatrice di A. o B.F. il segnale non 
esce anche rivelato? Se è così, perchè 
nella Galeno-Pentodina (n. 70 - « La 
Radio » da me costruita, togliendo il 
cristallo, cioè proprio quell’elemento 
che da solo dovrebbe esercitare la fun¬ 
zione di rivelare, si riceve ugualmente 
come se nulla fosse stato tolto, mentre 
così viene a rimanere in funzione la 
sola valvola impiegata come amplifica¬ 
trice di A.F.? Ho provato con altri cri¬ 
stalli, altra valvola, a staccare il tra¬ 
sformatore a B.F. e ad aumentare e di¬ 
minuire le tensioni di alimentazione ed 
è sempre lo stesso. 

Una valvola per esercitare unicamente 
la funzione di amplificatrice in quali 
condizioni deve essere posta? Una co¬ 
mune raddrizzatrice biplacca può es¬ 
sere fatta funzionare come duplicatrice 
di tensione? Perchè le valvole a 6,3 
Volta di accensione possono funzionare 
anche con la corrente continua e le al¬ 
tre no? Che significo « selectodo »? La 
reazione sistema Reinartz è sempre da 
preferirsi a quella elettromagnetica o 
capacitiva? Nel bigrilreflex è possibile 
sostituire il collegamento a trasforma¬ 
tore con uno a resistenza e capacità? 

Lei avrà certamente visto il diagram¬ 
ma di una corrente alternata: avrà an¬ 
che notato che la corrente segue un 
andamento ad « onda » (teoricamente 
secondo una curva sinusoide) e parten¬ 
do da un valore zero aumenta in un 
senso, che chiameremo positivo, poi 
raggiunto un punto di massima discen¬ 
de, passa nuovamente per un valore 
zero e inizia lo stesso andamento nel¬ 
l’altro senso, che chiameremo negativo. 
Ora avviene che in una valvola ampli- 
fieatrice quest’onda di corrente (che 
corrisponde ad un’onda di tensione) vie¬ 
ne amplificata per intero ma, natural¬ 
mente, in un senso unico della corrente 
di placca. Però dobbiamo considerare 
che ad ogni massimo fa riscontro ura 
minimo e questi due valori si bilan¬ 
ciano: ecco perchè all’uscita di una 
valvola amplificatrice non si può ave¬ 
re nessuna rivelazione di eventuale mo¬ 
dulazione. 

Per avere la rivelazione di una modu¬ 
lazione, occorre che ai massimi della; 
corrente portante non facciano riscon¬ 
tro i minimi, oppure semplicemente che 
i due valori di essi siano sbilanciati. 
Questa condizione si ottiene per mezzo 
dell’effetto raddrizzante di un cristallo o 
di un diodo e nelle valvole munite di 
griglia anche sfruttando la curvatura del¬ 
la caratteristica di placca. 
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Ora se nel suo apparecchio la rivela¬ 
zione avviene lo stesso anche senza il 
cristallo raddrizzatore ciò vuol dire che 
la valvola stessa funziona da raddrizza¬ 
trice della frequenza in arrivo e ciò può 
avvenire: 1 ) perchè la griglia funziona 
come placchetta diodica, se la valvola è 
senza ima tensione negativa di griglia; 
2 ) o perchè la valvola amplifica più una 
semionda dell’altra e questo per una 
eccessiva tensione negativa di griglia che 
fa funzionare la valvola sul ginocchio 
inferiore della caratteristica (talvolta an¬ 
che in valvole esaurite si riscontra lo 
stesso fenomeno dovuto allo spostamento 
anormale della caratteristica). 

Perchè quindi una valvola funzioni 
perfettamente come amplificatrice occor¬ 
re che lavori perfettamente al centro 
della pare rettilinea della caratteristica 
dinamica. 

Una raddrizzatrice biplacca non può 
funzionare come doppiatrice di tensione, 
poiché occorrono per questa funzione an¬ 
che due catodi separati. Tutte le valvole 
a riscaldamento diretto o indiretto a 
corrente alternata possono funzionare 
egregiamente anche a corrente continua ; 
però ciò che a questo riguardo ha molta 
importanza è l’intensità di corrente ri¬ 
chiesta dalle valvole. Le valvole create 
per l’alimentazione dei filamenti o ri¬ 
scaldatori con corrente contiuna hanno 
appunto un assorbimento di corrente che, 
per le valvole americane correnti, si ag¬ 
gira sui 0,3 Ampère. 

Siccome non tutte le valvole possono 
esigere una stessa potenza di riscalda¬ 
mento (ad esempio vi sono le valvole 
di potenza che esigono per una buona 
emissione qualche Watt di più di una 
normale valvola amplificatrice di « ten¬ 
sione ») tale differenza viene talvolta 
compensata con differenza di tensione 
(per apparecchi alimentati direttamente 
da reti a C.C. a tensione relativamente 
alta, in cui le valvole per economia di 
consumo devono essere alimentate in 
serie e quindi tutte devono essere per¬ 
corse dalla stessa intensità di corrente). 

« Selectodo » è un nome convenzionale. 

Nell’apparecchio « Bigrilreflex » non è 
possibile la sostituzione del trasforma¬ 
tore con accoppiamento a resistenza e 
capacità, sia perchè la valvola non ha 
caratteristiche adatte, sia perchè mal si 
presterebbe .al sistema di riflessione. 

La differenza che passa tra un sistema 
di reazione e l’altro consiste in perfe¬ 
zionamene ciostruttivi e in maggiore o 
minore comodità di controllo. Il sistema 
di Reinartz è uno dei migliori, ma ha 
anch esso qualche lieve inconveniente di 
dettaglio, tra cui ad esempio quello ri¬ 
guardante il condensatore di reazione che 
deve essere isolato dalla massa e bene 
schermato rispetto agli altri organi ed 
alla mano dell’operatore. 

Il circuito descritto dal sig. Crescenzi 
a pag. 609 del n. 13 scorso anno dà cer¬ 
tamente un rendimento migliore del 
« B.V. 518 ». 


3624. - Abb. 2545 - Como. — Un con¬ 
densatore variabile di 500 cm. può ser¬ 
vire egregiamente per la costruzione di 
quell’oscillatore. Io non riesco a capire 
(scusate la scarsa... possibilità del mio 
cerebro) come ci possano essere degli 
egregi signori i quali vogliono costruire 
e tarare oscillatori di precisione (non 
dico tanto a Lei quanto a numerosi al¬ 
tri) e poi non hanno ben chiara idea 
della differenza che passa tra un conden¬ 
satore variabile da 480 cm. ed uno da 
500!! 

Prima di accingersi a così arduo ci¬ 
mento non sarebbe meglio dare una ri¬ 
passatina a qualche trattato di radiotec¬ 
nica? Anche la nostra Rivista ha tra 
l’altro il compito di volgarizzare, cioè 
di diffondere tra la massa dei suoi fede¬ 
lissimi lettori, le leggi fisiche e la cono¬ 
scenza dei fenomeni della radio. Ma il 
guaio è che tale sua funzione volgariz- 
zatrice deve essere esercitata indiretta¬ 
mente, per non rendere ostica la materia 
ai lettori. Inoltre non pochi di questi, ed 
è doloroso dirlo, guardano più volentie¬ 
ri gli schemi e le figure che penetrare 
col pensiero nel vivo degli argomenti; 
altri poi non leggono nemmeno ciò che 
li può interessare, o leggono sorvolando 
certi particolari; e ne fanno fede certe 
significative domande di consulenza. 

Per ciò che concerne quell’oscillatore 
i dati mancanti credo che siano quelli 
che si riferiscono alla bobina oscilla¬ 
trice. 

Questa per onde medie deve avere' tre 
avvolgimenti avvolti su di un tubo di 
cartone bachelizzato del diametro di 30 
mm.; il primo avvolgimento, quello di 
griglia, deve avere 110 spire di filo 2,5/10 
laccato; il secondo, di placca, distante 
dal primo circa 5 mm. deve avere 50 
spire, filo 1/10 coperto di seta ; il terzo 
avvolgimento servente per il collegamen¬ 
to con l’esterno, deve avere una diecina 
di spire, filo 2,5/10 laccato, avvolto a 
circa 5 mm. dall’avvolgimento 110 spire. 
Il senso reciproco dell'avvolgimento di 
placca rispetto a quello di griglia deve 
essere contrario a partire dalla griglia e 
dalla placca. Per altri dettagli veda, 
nella Rubrica di Radiomeccanica del 
n. 2 e 11 c. a. della Rivista. 

* 

3625. - Abb. 2027 - Orciano. ^ Cosa ne 
deriva togliendo i condensatori elettroli¬ 
tici da un alimentatore ad ossido di 
rame per filamenti? 

Se l’alimentatore è corredato di una 
cellula filtrante con due condensatori in 
parallelo verso il ritorno comune ed una 
induttanza in serie, se i condensatori ven¬ 
gono tolti, come primo effetto si ha una 
mancanza totale di livellamento della 
corrente erogata; in secondo luogo anche 
la caduta di tensione attraverso la indut¬ 
tanza sarà notevolmente maggiore (quin¬ 
di la tensione utile notevolmente mi¬ 
nore). 


Le valvole non possono essere dete¬ 
riorate. Per la carica degli accumulatori 
si adoperano quasi esclusivamente valvo¬ 
le raddrizzatrici a gas anziché a vuoto 
spinto perchè quest’ultime hanno mag¬ 
giori perdite per caduta interna e non 
permettono l’erogazione di forti correnti. 

★ 

3626. - Walter Horn - Trieste. — I 
valori esatti degli organi di quel trasmet¬ 
titore ad onda cortissima non possono es¬ 
sere trovati che sperimentalmente. 

Ad ogni modo è bene partire dai se¬ 
guenti: Cl, C2, C3 condensatori varia¬ 
bili, capacità massima 10 cm. circa; LI, 
L2, L3 induttanze ognuna composta di 
una spira di tubetto di rame argentato 
del diametro di cm. 15; le prese sono 
fatte per mezzo delle comuni pinze a 
coccodrillo; C 6 e C7 sono condensatori 
a mica di 1000 cm.; C5, C4, C 8 sono 
condensatori a mica di 100 cm.; la R2 
e R3 sono le solite resistenze a presa 
centrale di 10 a 20 Ohm totali; la jaF è 
una induttanza d’impedenza a A.F. e può 
essere costituita da una bobina a nido 
d’ape di una ventina di spire, o sem¬ 
plicemente da un solenoide di una die¬ 
cina di spire di quattro-cinque centime¬ 
tri di diametro ; RI è un potenziometro 
di circa 15000 Ohm. 

La modulazione può essere vantaggio¬ 
samente fatta col sistema Heising; non 
è escluso però che anche col sistema per 
tensione di griglia si possano ottenere 
ottimi risultati, specialmente per trasmet¬ 
titori di piccola potenza e con micro¬ 
foni ad alto rendimento (normali capsu¬ 
le telefoniche). In quest’ultimo caso si 
dovrà usare un trasformatore microfoni¬ 
co rapporto 1/30, ed il secondario di 
esso andrà collegato tra la massa (— ali¬ 
mentazione) e il ritorno della presa va¬ 
riabile dell’induttanza dell’oscillatrice; 
l’avvolgimento del trasformatore andrà 
sciuntato con un condensatore di 1000 a 
mica. 

Per ottenere buoni risultati con questo 
trasmettitore occorre che la valvola oscil¬ 
latrice abbia una discreta potenza, poiché 
il sistema doppiatore di frequenza ha 
sempre un certo assorbimento di energia. 

Per i condensatori variabili le consi¬ 
glio di acquistare i verniero Geloso 
n. 580, eventualmente rimontandolo -u 
di un supporto di Cellon e assicurami,! 
il. contatto tra il serrafilo e la lamina 
mobile a mezzo di una corta treccia di 
rame argentato. 

Lo scopo di adoperare i conduttori ar¬ 
gentati (a anche le placche dei conden¬ 
satori andrebbero argentate) risiede nel 
fatto che per frequenze così alte la cor¬ 
rente circola quasi esclusivamente alla 
superficie dei conduttori, la quale per ciò 
deve essere esente da ossidazioni e tulio 
quanto può costituire una diminuizione 
della conduttanza superficiale. 
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SPIGOLATURE DI VARIETÀ' 


Ancora della esposizione della ra¬ 
dio a Parigi. 

In contrasto coi paesi vicini Germania 
e Inghilterra, le esposizioni in Francia 
non godono di gran successo ed anche 
la presente è ben lungi dal soddisfare. 
Anzitutto le grandi industrie intendeva¬ 
no partecipare solo alla Fiera di Parigi 
che avrà luogo in autunno e l’iniziativa 
è sorta da parte delle piccole industrie 
francesi con la lusinga di ravvivare il 
magro commercio durante la fiacca sta¬ 
gione estiva, e la loro esibizione ebbe 
luogo nel 13° salone della T.S.F. con 
n. 160 stand. L’Ente Statale Francese 
PTT ha esposto nuovi modelli dei gran¬ 
di trasmettitori ma la maggior parte di 
questi sono ancora in costruzione e po¬ 
tranno esser presi in considerazione solo 
nel corso del corrente anno e nell’anno 
venturo. L’attrazione speciale per il pub¬ 
blico avrebbe dovuto essere costituita 
da un apparecchio per la ricezione delle 
trasmissioni di oltre oceano dalla torre 
Eiffel, ma nel giorno dell’inaugurazione 
l’impianto non funzionava ancora. 

Nel campo dei ricevitori, molti dei 
quali per onde corte, nulla di sorpren¬ 
dente da segnalare e ciò in pieno con¬ 
trasto con l’elevato livello della tecnica 
francese radiofonica. I prezzi degli appa¬ 
recchi risultano straordinariamente bas¬ 
si, e per quanto quelli speciali non si 
possano acquistare a prezzo inferiore di 
1200 fr., tuttavia, venivano offerti appa¬ 
recchi a 4 e 5 valvole con altoparlanti 
dinamici per meno di 1000 franchi. 

È rimarchevole la caratteristica di qua¬ 
lità degli apparecchi, costruiti con criteri 
propri e con forme esterne semplici, 
estetiche e razionali. 

Le grandi Industrie hanno riservato 
due grandi saloni esponendo la loro pro¬ 
duzione in modo veramente imponente. 

Queste, come Thomson-Ducretet, Ra- 
diola ecc. sono tutte consorziate al « Syn- 
dicat Professionel des Industries Radioe- 
letriques » mentre tra le industrie stra¬ 
niere sono da notarsi la Philips, Tele- 
funken e la Blaupunkt unitamente ai 
grandi importatori americani. 

Di nuovi modelli non ve ne erano, 
perchè questi usciranno solo in autun¬ 
no, in occasione della prossima Fiera. 
Una novità che merita l’attenzione era 
costituita dal ricevitore della Società 
Americano-Francese L.M.T. (Le Mate¬ 
rial Telèfonique) offerto al prezzo di 
Fr. 21.000. 


Un radiofilo della Nuova Zelanda, è 
stato dichiarato campione mondiale di 
ricezione! 

Egli deve questo suo riconoscimento, 
diremo cosi, ufficiale, al fatto che è riu¬ 
scito a ricevere con un suo apparecchio 


ad onde corte la bellezza di 253 stazioni 
trasmittenti e situate tutte a distanze non 
inferiori a circa 3000 km. 

Resta a sapere che razza di apparec¬ 
chio può aver usato per ottenere simili 
risultati. Sarebbe assai interessante per i 
nostri lettori ! 


Gli apparecchi portatili sono sempre 
di moda in America e se ne costruiscono 
continuamente nuovi modelli. Si ricorre 
ai più impensati accorgimenti per ren¬ 
derli sempre più pratici. 

Vengono costruite attualmente delle 
minuscole batterie a secco che possono 
esser portate alla vita e sistemate come 
una cintura da pantaloni. 


Non è una barzelletta, ma potrebbe es¬ 
serla. Un commesso viaggiatore algeri¬ 
no di apparecchi radio, mirava da tem¬ 
po alla piazza di Beni Isquen, la città 
santa dell’Islam, abitata da puritani che 
hanno in odio tutto ciò che è moder¬ 
no, europeo, musulmano ed... elettrico. 

Il commesso viaggiatore, tanto per non 
smentire la fama della sua classe, pur 
sapendo quanto sarebbe stato difficile 
vendere degli apparecchi radio in quella 
città, non si perdette d’animo ; andò a 
fare una visitina alla stazione radiotra¬ 
smittente di Algeri, dove esisteva quel 
solito amico — che è la fonte di gua¬ 
dagno di molta gente, e non solo in Tu¬ 
nisia — e prese degli accordi per tra¬ 
smettere, ad un’ora determinata, dei can¬ 
ti religiosi. Quindi, col suo bel carico 
di apparecchi radio, si recò alla Città 
Santa, seppe radunare intorno a sè mol¬ 
ta gente, e quando giunse l’ora propizia 
apri l’apparecchio radio, sintonizzandolo 
su Algeri. Figuratevi la gioia dei puri¬ 
tani, quando, non solo udirono canti e 
preghiere in onore di Allah, ma addirit¬ 
tura, la voce del grande profeta, che con¬ 
sigliava ai fedeli di acquistare la radio 
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per la Radio 


e proprio di quella marca... Questa, ve¬ 
ramente, non se l’aspettava neppure il 
commesso viaggiatore, ma seppe appro¬ 
fittarne lo stesso. 

Dal « Giornale di Genova » 


Da poco tempo lettore della vo¬ 
stra rivista, consentitemi di dirvi 
tutta la mia simpatia e approva¬ 
zione . 

G. CHIARI 
Firenze 
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Tutti i diritti di proprietà arti¬ 
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Piccoli Annunzi 

L. 0,50 alla parola; minimo IO 
parole per comunicazione di ca¬ 
rattere privato. Per gli annunzi di 
carattere commerciale, il prezzo 
unitario per parola è triplo. 

I « piccoli annunzi » debbono essere 
pagati anticipatamente all’ Amministra¬ 
zione de l’<t Antenna ». 

Gli abbonati hanno diritto alla pub¬ 
blicazione gratuita di 12 parole al¬ 
l’anno. 

VENDO riviste e trattati Radio, annate 
complete. - Crespi, Imbriani, 45 - Mi¬ 
lano. 

ACQUISTO occasione corso fonografico 
di lingua francese. - Provenzali, via d’A- 
zeglio, 82 - Parma. 
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Sezione Radio 

MOTORI PER RADIOFONOGRAFI - AUTOTRASFORMATORI 
PER APPARECCHI RADIO - TRASFORMATORI D'ALIMENTA¬ 
ZIONE - INDUTTANZE PER RADIO - ZOCCOLI PER VALVOLE 
TRASFORMATORI PER ELETTROACUSTICA - TRASFORMATORI 
PER AMPLIFICATORI A BASSA FREQUENZA DI ALTA QUALITÀ 
CHIEDERE IL LISTINO N. 40 


Motore 


Bezzi RG 35 


- l’unico prodotto italiano 
che ha potuto sostituire 
completamente i più 
motori esteri 


rappresenta un ele¬ 
mento indispensabile 
per costituire comples¬ 
si di Alta Classe 


è adottatodafle miglio¬ 
ri case costruttrici 
















































